٤۹٦ E‏ شع 


كناب الشين 


باب ما جاء من كلام العرب 


مقفو: الشية والضاد اقا واحد مطرد» 
بذك غتى كندة ورغق. من ذلك قوله: ّف 
مَجشيتهم: وإنهم لفي اقام أ فى شدة» 
وأصله من قولهم شض الإنسان: إذا عض بنواجذه 
على الشيء عَضَاءٍ ويقال في الدعاء: نَفَى الله 
عنك الشّصائص. وهي الشّدائد. 

وقن الاب الشض: شي تضاد نه السك 
زيغال للض الذي لا یری ضعا إلا أتى عليه : 
شِصٌ؛ قال الكسائئ: يقال إن فلاناً على 
ا ضاف أ ی على عَجله . قال : 
تخل ج تاناقةال ت جاج 


غات ای شسه اء من النستاج 


شط: الشين والطاء أصللاتق صحيحهان: 
أحدهما البعدء والآخر قل على الميل. 

فأمّا البعد فقولهم: شظت الدارٌ. إذا بغدت 
تس شعطوطا. والشطاط: اليعدء والشطاط: 
الطوله وخی قباية التعف» اقلا اة عن 
الأرض؛ ويقال أشَطّ فلان في السَوْمء إذا أَبعَدَ 
ا اتاد وهو مجاوزة القدذرء قال جل ثناؤه : 
لإوَّلاً تشطظ4 [ص/۲۲]ء ويقال أشطّ القومُ في 
طلب قلانء إذا أمعَنُوا وأبعدوا. 


وأمّا الميل فالميل في الحكم» ويجوز أن يُنقل 
إلى هذا الباب الاحتجاحٌ بقوله تعالى: ولا 
طط إحى 17:7 أي ا تَعل + يقال [شَطء و] 
أشظ. وهو الجور والميل في الحكم؛ وفى حديث 
تميم الداري : «إنك لشاظى حتى أحمل قوّتك على 
میت شاي ای چا فى السقلى مت 
وانشط- قق الام وهم عت ولك سنا 
شَطان. وإنما سمي قز اتل کی آ ق 
الجاقيع. :قال الشاه [أبو النجم العجلي] : 
كسان تسحيية را اة 
ادد ن 


_ 


وناقة شُطَوْطى من هذا . وش اتر فسن شطا 
لذلك. لأنه فى الجانبين. 


شظ: الشين والظاء أصل َل على امتداد فى 
شيء. من ذلك الشّظاظان: العُودان اللذان يُجِعَلانَ 
گون عر الجوالق؛ قال : 
اة ا ا اووس ات اع 


واي وسل الناقة اظ 2ة 


ويقرلرق: أمظ الرجلء آ8 حر ما عقنه: 
ورو قق ال ا سد مد 

شع : الشین والعين فى المضاعف أصل واحد 
بول على ا والانتشار. من ذلك الشعاع شعاع 
الک سمي بذلك لانبثاثه وانتشارهء يقال 


1 
نا 


4 


۹۷ اع 





ت ت ظؤ 7 


يقث الشهس قق افا طرضت شعاقفية؛ 
والشَّمَاع بالفتح: الدّم المتفرّق» قال قيس بن 
الخطيم : 
ETS‏ أبن ےا الي ية نائر 
نيا تنفد نولا الشعام أفساءها 
وشُعَاع اا ا ادا جضن : قال اجو 
ويقال نَفْسٌ شَّعاع. إذا تفرّق مِمَمُهاء قال: 


ETE EE‏ الف شعاع الج اك 


لفيتك عن هذا وان جم يع 


والشع: زی الناقة نولهنا على فخذهاء. يقال 
00 2 5 له 2 و TT‏ 
شعت شعاء ويقال ظل شعشع. إذا لم يكن 


كثيفاً ؛ وقال الراجز فى التفرق : 
فذق اللقناء غير شنشاء الغلة 
يقول: هو جميع الهمة غير متفرّقِها. 
ومن هذا الياب الشعفاع والشعشمان من 


التاس والدوات: الطويل» يقال بعيرٌ شعشاع وناقة | 


4 95 ا 

شعشاعة وشعشعانة. قال ذو الرمة: 
1 3 1 ع 8 f‏ 1 2 
ذف المعيرسن والشعشعانات العياهيم 


24 م لير 5-5 32 د 5 
شعشعت الک اب إذا مز جته» 


ا 
وذلك أن الى 
كلثوم ] : 

ERE EEL ECEME 


ل 


زاح ينبث وينتشر فة » قال [عمرو بن 





اا اا اھا ا 

شع: الشين والغين اصل يدل على القلقي قال 

أهل اللكة: الشغشغة فى الشرت: التصريك» وهو 
التقنيل. قال رؤيه : 





لو کچ اط ك لم يُشفشغ 
مربي وما المشيقول يكل الأفرغ 
هذا حو الأصل» وفيه كلمة ظريقتها طريق 
الحكاية» وذلك ريما حمل على القياس وربما لا 
تل رة إن اة قرت الثللن» في قول 
الهذلى : 
فالطعن کا انی کا 


كين 


5 و 1 - ب E E‏ 3 
صسم اسا | ل پخ الديمه ال صدا 


والشغشغة: شيرفت من هدير اا 


ان 
هك د 


: الس والقاء أصبل واد يدل على وا 
واقِلة: 1 يقلسه قيلادع هذا لانن هبن ذلك 
الشَفت: التو 8 لرقبق > يقولون: سهى ذلك ذه 
يشفت ما ورات والاصل. أن القع في اسه 
بشت لرقعه إِذْ كان كذاء وإن كان ها قاله القوءُ 
فیا فهو قياس أيضاء لأن الذي يرى من ورائه 
هو القليل المتفرّق في رأيٍ العين والبصر. ومن 
ذلك الشّت الزياذةء يقال لهذا على هذا شف أن 
فضل › وفقال: ا 
أن قضلت؟ وإنما فيل .ذلك لآن تلك الزيادة لا 
كاد تكثر» فان أعظى أحدهما ماك والا خر مان 
لو ل اشک لکن يقال الشلت وأشعفت 


ط 


ات 2 4 
سعقب بعص ولك على بعض› 


وفع وها أكمة ذلك 

وقول قن قال: اة التقهياة قا 
محتمل» كأنه ينقص ن الشيءة حتى يصيره شفافة؛ 
والشّقوف: حول الجسم: قال شقه الى غ شن 
فل ناما الققيف فلا يكون إلا رڈ ري في دد 
قليقع. س شفيفا لتلك الندوة وإن قَلت؛ ويقال 


قا کے اس اص 


2 2 لع 2 
لذلك الشفان أيضاء قال : 


5 7 ف تھ 5 7 i I‏ 05 
الحجاه شمان لها ختلفِيفب 


والاستشفاف في الشّراب: أن يستقصِيّ ما في 
الأننى. لا يشو فيه شا كان تلك البق شفافة 
فإذا شربها الإنسان قبل اشتفها ونَشَافها. ون 
حديث آم زرع: فان أكسل ل و ل اسر 
ا شتت وکا شيع اسو کت شیا قد اشتفه. فال 


له عنتق تلوي بما وصلت به 
وان يشستفاق قل معان 


الظعَان: الحبل» يقول: جَنْباه غريضانٍء فما 
ادان القعان كله. وما قول الفرردق: 
ا لشن فا ظ الک 1 a4‏ .8 


فشا ابعل اک ارا وهذا ضیح » 
إلا أنه الذي شفته الغيرة حتى نحل جسمه. 


شق : الشين زالقاف أصلّ واحد صحيح يدل 
على انصداع في | ا 
على وني ااا چ شت نلشكت ی 
شو ؛ إذا صدعته» و ۇق وبادا شاق 
والاصل واحده والشكة: شَطية تقطن من لويم أو 

وفن الباب: الشقاق؛. وهو الخلاآف» وذلك 
إذا المدعق الجاع وتفرقث:: يقال: وا عصا 
المسلمين» وقد انشقت عصا القوم بعد التثامهاء 
إذا تفرّق أماعم؛ ويقناك ليصف الشيء الف 
ذلك الام 
الشديد كأثد من شدي يشن الإنساة شتا » قال انه 
جل ثناؤه: #وَتَحمِل أنْقَالَحُمُ إلى بد لم تَكونُوا 
بالغ الأبشق الأنفس» [المحر/ 19 والشق 
اشا : الناحية من الجبل > وفي الحديث : 

فی أل ية شق )؛ رألشى: التق يقال هذا 
اخ وشقيقي ری سی واالمعت أنه فقي 


ويقال أصاتٌ فلانا شق وممشقّة. 


e 


اوش 


| رمُل؟ وفي بؤواية النظر : 





کے سبليف د يقير ٠‏ ويقولون في الغضبان: احتدّ 
فطارت منه د قن کان انی سن شدة الغضسب» 


وكل هذه أمثال. 


کی 
0 
شه 


ل اس 
rS‏ اله 5 7 0 2 سے هنا 
والشقة : ليست بعيد إلى اد مه نطةء تقو ل:: 
ف سے 3 هع 3 لفت سا 00 
- 


#وَلكَنْ يعدت 
والشلقة من الشاب 
ئى الخضوماك 
يكون مرة في 


۴ م ادا 9 


ذو شقة شافة: قال الله ممحاتة: 
عَلَيْهِمْ الشمّة 4 [التوبة/ ١٤]؛‏ 
معروفة. : قال شعن في الكلام : 
يسا و 


3 


شمالاً مع ترك القَضدء e‏ 


هذا ال ومرة في هذا؛ رفوي أشن 


فى أحد شقيه عند كوه والقياس فى ذلك كله 


E 


واحل, 

r‏ بين الرمال تنْيبتٌ: قال اپو 
رة الشقيقة : لبن من غلظ الأرض» يطول :ما 
ا r‏ وقال الأ صمعة: شی أرض ا 
ھی ما ین الأميلين» والأميل والحبل سو اء وقال 
35 


اللي 
جحت 


ع ن 


ختسساة فع القوي فلمير 
عُرْضسَ الشقائقٍ ظوفها ي 
وقال الأصمعيٌ: فطع غلاظ بين كل حَبْلَىَ 
: الفقمقة إلا وكين بيد 
الجبلين على طوّارهماء. تنقاد ما أنقاد الأرض. 
صلبة يَسْتَنْقِع العاة قبيا؛: ها الثلو والكلوتان 
فثماه ولولا تطويل آهل للك فى ذكر ها 
الشتائق , وسلوكنا طريقهم في ذلك» لكان الشّغل 
بغيره مما هو أنفع منه أولى» وأي منفعة في علم 
نا هى حي کون المتقعة فى علم تاوف الاس 
فيها؛ وكثير مما ذكرناه فى كتابنا هذا جار هذا 
المجرى» ولا سيما فيما زاد على الثلاثق» ولكنه 
نهج القوم وطريقتهم. 


0 ۹۹ شب 


لعمد , 


-- 


ومن الباب الشّقضِقَة: لهاة البعير» وهى تسمى 
ذلك لأآنها كأنيا فة وإذا قالوا للقطيب هو 
شقسقة: فإنما يشبّهونه بالفحل» قال الأعشى : 

أقطع ين قق #البيافر 

وقي الحذيك: إن كثيراً من الطب قاد 
الشَيْطان». 

وهم شل غو غنذآ الاي الشَقية 
القحل إذا استخكم وقويء قال الشاعر : 


؛ أقالوا؟ 


0 3 3 2 5 م ر 
و 


قنك الشين والكاف اسل واد می بح 
من بعض» وهو يدل على الّداخل. من ذلك قولهم 
شککته بال رمحء وذلك إذا طعنته فداخل السنان 
جسمه» قال [عنترة العبسي]: 
قتسف خي ارم الأضَع بيات 
ویکوت هذا من التُظو بين الشعين إذا شا 
ومن هذا اتباب التسلكه القن هر نف 
البغين» إنما سى يلك لاذ :اكات شك ن 
الأمرانٍ في مَك واحد» وهو لا يتيقن واحدا 
منهماء فمن ذلك اشتقاق الشك؛ تقول: شككت 
بين ورقتين» إذا أنت غرَّرْت العغود فيهما 
ومن الباب الشّكَةٌ وهو ما يلبسه الإنسان من 
السلاح» يقال هو شالك فى السلاح؛ وإنما سمي 
الاح الان بتكب أو لأنه كانه شك 


9 


بعضه في بعض. فأمًا قول ذي الرمّة : 


رنب المَسخج ين عاناتٍ مَعْمَلةٍ 


قاقة سيشيات: الشبك اق ست 


ا م مد هه - س س ماح تمس سر د ع عدا هأ ي ن << ل شه حمس + 


موا د م ود مه د فو دا ين عا ١‏ وه معد هه ن دمت ج هد ص جر معا س ن م ا ممع معي وي 0 e‏ ام sms‏ 


فالشك يقال إِنّه ظلْع خفيف: يقال بعيرٌ شاف 
وقد شك شك وهذا قباس صحي/ي لأن ذلك 
وَجَع يداخله؛ ويقال بل الشكَ: لصوق العضد 
بالجئبء فإن صح هذا فهو أظهر في القيأس. 
والشكائك: الفرق من الناس ٠‏ الواحدة شكيكة: 
وإنما سمّيت بذلك لأنها إذا افترقت فكل فِرقةٍ منها 


E‏ الشيق واللام أصل وابحك بذ اي 
ا کا ثم يكون ذلك في المسافة» وفي نسج 
الت وشياظتة وما قارب ذلك فالشا: الطرد» 
يقال لهم شلا إذا طردّهم؛ ويقال أصبح القوم 
لالا أي متفرقين» قال الشاعر [ابن الذميثة]: 
اسا والذض خشت فريش قطيفة 

اال ومول گل يساق وغالای 

والشلل: الذى قد ل آي طرد» ومنه قوله : 

اغاق الها 
ويقال سَلّلت الثوب أسُله إذا خطته خياطة 
خسفمه مشتشاعدة. 

يعن اباب العذل؛ ساد اليه يقال لا يقلن 
وللا تكلل. وجل شل وقد ل يشل زالشدل: 
لخ يُصيب الثوبَ فيبقى فيه أثر. والشلشّلة: 
ران الساء تطعا والقلةة الق نوع القراق: 
وو من آلباب. وذللك حيث يوش القوم. قال آبو 
3 يس 
ول چاچ سط ابن عدم 

رقفل فا وهي الط 

فأمّا الشليل فقال قوم: هو الخلس؛› وهو لا 
يكون محقق التسْج؛ وأمّا الجَئَنُ ففيها الشليل 
اقا کرم هو اقرب لبس سه اترم ولا يكوة 


شل ¢ 4 نل 


ل 5 2 ع 
وجاءوا هات اء ذا تآ قا 


لهياعاوضفي فيةة السفية تلمع ظ 


وأوح ذلك كات انا هو تة واستعارة. 


و اض 


شم : الشين والميم أصل واحد يدل عل 
المقارية والمذاناة. تقول شممت الشىغ فأنا أشمة:» 
والمشامة : المفاعلة من شاممته ء إذا قاربته ودنوت 


منه. واشت فلاتا الطيت. قال الخليل: تقول 


للوالي: أشممني بك وشو اڪس هن دولك 
ناولني يدَك. وأمًا الشمّم فارتفاغ في الأنفء 
والنعت منه الأشم ؛ فى الظاهر كأنه بعيد من 
الا الذي eS‏ وشو في المعتى فو 
وذلك أنه ادا ا آدنی إلى 

الماء قبل شفاههم؛ وإذا کان قدا كذ کان :مد 
ايها - حكي عن ابي عمرو: اشم فلان إذا مر 
رافعا راسا و عر صت عليه كلا فادا وميم 


وبينا هم في وجه أشموا : أي عخدلوا: آنه إذا 


باعد شیا قارب غيره» وإذا أشم عن شىء قارت | 


غيره ‏ فالقياس فيه غير بعيك. 


e‏ الجن والنوت أصل والجية مدال حلي 
ن ذللت التي وهو الحلف الاين 
8 انال الوه وق اديت فی 
ذكر القرآث: الا به ولا يعقنان» أن لا ا ولا 
لق الق : قَطظران الماء من الشية: 
الشناعر 


مامن لدمع هي 8 00 
و الباب: اة وهى رة الرجل› 


> قال 





مشتقة مما ذكرناه» ای سی طببعته القن ولت هري 
فقال قوم: هو المهزول» واحتجوا بقول الطرمّاح 
في وصف الذئب الجائع : 

وقال اخرون: هو السّمين» ويقال إنه الذى 
ليس يسمي ولا مهرُول؛ وإذا اختلفت الأقاويل 
إلى أقريها عن قياس البابافا عد وب وقد قال 
الخليل: ا #الشتون الذي ذهب بعض سمنة: 
کب وقال: يقال للرجل 
تا إشنان الغارة فإنما هو مشت ت 


ا قد 
مليهم اتم من كلة وجه : شاا مسمتتيكة الها ادا 


ضَببته تفر قا » وهو حلاف سنت 


قف + ال والباء أضا ولخد ل غا ا 


الشىء وقوّته کی حرارة نعتريه. من ذلك شت 


دار عقو د مج دور ت# ا . 
ٍْ النار أشسها شما وشبوبا ۾ وهو مصدر شت . ANE‏ 


ده + 2 ۳ 2 3 : = 
شبَبت الحرب. إذا أوقدتهاء. فالأصل هذا؛ ثم 
اشتقى مئة الشباب 1 الد هو خلا ف الشسيه 3 


- 


5 22 ات . 5 7 E‏ ما و 


الاب نكسا * جمع شاب . وذلكت حو 22 
الزيادة رة جه وجراو ثم يقال له فرقا : شب 


ال فا ؛ اسر اللين و ولك [15 تغط ورف 
ا 
وا من شبابه 


ت ۶ 


يديه جميعاًء یقولون 


6 
في 


الب 


£ 
5 5 


0 


: لفت من بعر ابحم قال دو 5 
aê‏ ا 2 E‏ 5 

: ص 5 
ومن هذا القياس: أشب له الشوىة: إذا قدو 


وأتيح ؛ و كأنه رفع ا س رك له 





ك : ات والعك اض يدل على تفرق 
ت الشيء المتفر رف“ تقول : 


شت شی شاا ا ين ترق جمعهمء قال 
ا 


وتزيّل: من ذلك تشتيت 


شتا سا ب الحن بغدالجناعم 
وكساك البرسم ت س0 
وال جا القوم اما رار كفت س 
کس وهو من هذا 
داف وشن ها شماه يقولية إن صم 
ويلشدول : 
كان ایی قلي وا 
وربما قالوا: شتان ما بينهماء والأوّل أفصح. 


لفنسلة , اليد والثاء لبسو بأضل ؛: انما شو 


َه 
ا 


سج : الشين وال أصل راع ودل على 
صدع الشيء. يقال شجَجُتٌ رأسه أشحّه شا 
کین لتر لجاع وسا امځ شیم 
بعضاً؛ والشَّجَجٌ : أثر الشّحّة في الجبين» والنعت | ا 
منه أشح. یکت المقا :شا 5 صا 
بالشيرء شچککے الشراب باليوابء رشت 
السا الى © والشجيج : المشحوج. والوّتدٍ 


شخ : الشين والحاء الأصل فيه المنع» ثم 
يكون منعاً مَعّ جرص. من ذلك الفح وهو البخل 


مع جرص» ويقال تشاحٌ الرّجلانٍ على الأمرء إذا 


اراد كل واحد منهما الفوز يه عه هن صاحيه »؛ 





ج الل ي بن ب 


قال الله جل ثناؤه: «وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِهِ فَأُوليِكَ 
هُم المفلحون) [الحشر/ ۹] [التغاين/ »]١7‏ والرّند 


الشحاح : الذي لا يوري» قال ابن هُرمَة: 


هذا هو الأصل في المضاعف. 

فأمًا المطابّق فقريبٌ من هذا: يقولون 
للمواظب على الشيء: شخشح . ولا يكون 
مواظبئُه عليه إلا شحًا به؛ ويقولون للعيور: 


عر 
8 ع 


Î tgk‏ وهو داك القیاس: انه ادا عار مَمْعء 
وكذلك السبَاع. 2 المانع ما وراءً هره وأسًَا 

سح : الشين والخاء لعش بأصل . انما يقولود 
شخ الصبی فبولة» إذا بال وكان لصوت 
ف ماس لك مالك 


1 عقن شَّذا ل والشّدّة : الحرة || لوا حدة؟ وشدا 


لقيامنٌ في الحرّب أيضا ei‏ قال [خداش 


25 ا 3 : چ عن د24‎ E 
اة مات لون ا غ كاده‎ 
علي به سوا الال فالخ د‎ 


: [البخيل]ء قال 
الله سيحانة: «وَإِنْهُ لحب الخُيْرلشييد 


ا 


[العاديات/ 8] [و] قال طرفة فى المتشدهم: 


ومن الباب 2 القديد والتقله 


ج 3 7 34 | ت ص 3 8 : 
وى الموت يعتام الكرام و قى 


قشيلة فال الحانهام الهم 


Sê 1 


٠‏ يستد السو ةا a aa‏ عا لي ]اا ا اا ارو يمس سس باس م سرس سكم 


وخکی عن آبی زيد: آصابتني ik‏ أي 
دة ويقال: آشدالقوم إذا كانث دوابهہ 
دافا وقد التهار: 
العشرون»ء ويقال أربعون سنة. بعصم يقولون لا 
انحل لهاء ويقال بل اواعحدها شت 


7 د شك: التي والذاك يدل عدي الانفراد 
وال لمقارقةهة 1 كذ ال ا دوا ولا 
ولا مَنازلهم؛ وين" المتفرق منه. قال 


5 ج 
ارتفاعة؟؛ و الإاشك: 


لاب الى ملكومها غير انا 

شر: الشين والراء أصلّ واحد يدل على 
الانتشار والتطاير. من :ذلك الشر: خلاف الخيرة: 
ورجل شزيره وهو الأصل» لاتعقاره وكثرته 
والشر: شتلك الشيء فى القمس» والشرارة 
والجمع الشرار: والشوو: ها تظابر من الثار 
الواحدة رر قال الله جل وعلا: إن تفي 
بشَرَّرِ كالْقَضر» [الموسكلات؟7]- ويقال: كرش 


الشيءَ» إذا قطعه» والإشرارة: قا شاط اا 


الشىغء والشواء اشر شار الذي يتقاطر س 


والكبرشرة أف تشقن الشئغ من فيك يعن حك 
ا وخراشر إل دات ذياذنياء واد 


فإن قال قائل: فعلى آي قياس من هذا الباب 
حمل الشراشر» وهي الس يقال ألقى عليه 
شراشره» إذا ألقى عليه نفسه حرصاً ومحبّةء وهو 
قوله [ذي الرّمة] : 


وشي غية ا :صليها اراش 





فالجوات 1ف القياس في ذلك صححيح › لسرن 
الجسم والبذن» إنما يراد به 
اللفس» وذلك عبارة عن الهمم والمَظالب التي في 
النفس: يقال ألقى عليه شراشِرهء أي جَمَّع ما 
انتشر من هِمّمه لهذا الشيء؛ وشَّغَلَ همومه كلها 
به» فهذا قياس. ويقال: 


إلى الشبّء قال طرفة: 


0 1 ص 2 عي س 


: 0 ا 9 
اشررت فاا نان إذا ته 


ويقال أشررت الشىع إذا أبرئته وأظهرت قال 
[ كعب س جعيل لا 
وقال Eta‏ 
ادا 5 قتا اي اناس شمر ية 
شرت لا الاقف الأصابع 
وقال امرؤ القيس 
اورت ایسا EET EE E‏ 
E a i 1‏ 2 0 
0 جد اهما لو يشرون مقتلي 
لسر : الث لسن والزاء 1 ضا واحد : 7 ضعف: 
شورق إن الشزلؤة: ال الد 
الشين والسين قريب من الذي قبله: 
الأورقن الصليةء والجمع شِسَاس 


3 2 5 
ات 27 
فالسشسن: 
ل 


؟ ممصم و 


باب الشين والصاد وما يثلتهما 


شصب : 0 والصاد والماء أصل يدل على 
مد ولام الشات 


ا في يل العدائد 


ا 


ع5 


ا 25 2 : ج 
شصوباء ويقال أشضب الله عيشه. 





ومن هدا الاب اك کان جا کت 
الثاقة على الفشهعلء وذلك إذا أككرٌ ضرائها فلم 
تلمح له. 


وما بعد ذلك من قولهم إن الشضبٌ : التضيب» 
وأنّ المشصوبة المسلوغةء فكل ذلك مشكوك فيه 
سصير : ای الاد والراء اصل» إن 


وصل س شى ء. قن ذلك 


فيا أشصّرها تشضيرا › وقرف هت هذا 
الخياطة» ويكون فيها بعض التباغد وأمًا 
قولهم شْصّرٌ بصرٌ فلان. فهو من باب الإبدال؛ 
ونما الاد [ميدلة] من الطاء» وقد ذكر فى بابه. 

ومما شذ عن ذلك: الشصّر. 
الشادنءع وربما سقو ال افر 4 واكك الذكواه جير 


عه 3 
ا 1 


باب الشين والطاء وما د يثلثهما 


قطن : السين والظاء:والثوث صل مطره 
و يدل على البعد. شال الدار تشطن 
شطونا ر کرت وی طون الي بمينة: قال 
النابغة : 
فسافك والفسؤاة بها رغسيسن 
ويقال بعر طون » أي بعيدة القّعر. والشطن : 
الل وهو القاس لت بد ما ية الطرفين: 
يويك أعرابيٌ قوسا فقال: ان قسطان في 
اا قال الخليل : الشَطن الحبل الطويل ٠‏ 
ويقال للفرس إذا استعصى على صاحبه: إنه لينرُو 


بين شَطَنِين. وذلك أنه نشدة ر قا سن بلي : 


قال انه الى 





وأمًا الشيظان فقال قوم هو امن ذا الباس؛ 
والوة ف اها فسمى نالك لبعدة عم الى 


وتسر فا وذلك أن كل غات معمرة من الجن 


أفَامَ يتأغوتني القيطان من غُولي 


0 ت - ا 2 3 . 
ومن يه وى إد قح ينم ليح اتا 
4 4 8 5 الل 1 دع 5 a‏ 
وعلى ذلك شسر قوله تعانى: © طلعها كانه 


ركوب الان ٠‏ [الصافات/ 56]. وقيل إنه أراد 
الات وذلك أن السية ده تسم شيطانا : ف 


أفلا تراه بناه على فاعل وجعل النّون فيه 
أصلية؟! فيكون الشيطان على هذا القول بوزن 
فيُعال. ويقال إن النون فيه زائدة. [على] فعلان. 


و ارد من شاط و فل در ف بانه. 


شطاً . الخ والطاء والهقمزة فيه كلهتات” 
اكبناغيهنا الشطء E‏ الات وهو ما = مه 
: - نار اب 
حول الأضطالة وال لجمع أشطاء. وقققطات 
الشجرة» قال الله جل ثناؤه: #اكُرّزع أخرج 
شظأة * [الفتح/ ۲۹]؛ والأصل [الآخَر] شاطىء 
اليواذق: فشيت: على 
شاطىءِ و مسشی هو على الشاطىء اشر وجما 


4 05 5 أم 


شطب: الشين والطاء والباء أصل مرد 
واحد» يدل على اسداة فى شیء رخص في يقال 
فى غير ذلك فالشظبة: م التخل التضراءن 
والجمع شطب وقى حديدث آم زوع سل 
شطبة). ويقال للجارية العّضة شظبة. وفرس أيضا 
شطبة: .وعلى ذلك الذى ذكرناه من سْعّف التخل 
حمل الشظبة من شطب الشيف ٠‏ والقّطية: طريقة 
فى متنه. والجمع ت يقال فيك مشن 
ونال إن الشطية أو الشطبة القطعة من الستاء تقطعَ 
طولاًء يقال شطبت السّنام» والشواطب من 
النساء: اللواتي يَقُدْدن الأديم طويلاء والشواطب: 
اللاتي يشققن السَعّف للحصّرء في قوله: 

وقال ار [قيس : ا 
فاق قضيية انقةق اللقى کا 

تذرع رصان بأيديى الشواظب 

والواخدة شاطية. ويقال لف مر الس ين الدى 
هو مشطوب المتّن 
والكفل» وذلك أله يكون على ظهوره كالطرائق» 
فكل طريقةٍ منها كأنها شطبة؛ ويقال أرضل مشطبة. 
إذا خط فيها السَيل خطا. 


: س ج ٍِ تمي ي 2 
انبتر مناه وتباينث غروره: 


فظو : آلغ والطك والراء الان يدل 
احدهسا على تف القنى e‏ والا ر قلي البعد 
رالمواجية. 

فالأوّل قولهم شظر الشيء. لنصفه. وشاطرت 
فلانا الشيء. إذا أخدثمنه نتصقه واد عو 
التصف؛ ويقال شاءً شطور. و 
أطول م أل . 

ومن هذا الباب قولهم: شَظر بِصرَةٌ شطورا 
وشظراء وهر الذي ينظر إليك وإلى آخرء وإنما 


هی التي خد طلييها ٠‏ 


شطر 
جعل هذا من الباب لأنه إذا كان كذا فقد جعل 
لكل واحدٍ منهما شطر نظره. كي قول العرب: 
احلب فلاث الذهرَ أشطره» . معنا أنه مرت عليه 
يروت هر بره وه وال فی أخلاف 
الناقة: لفان ة قادمان: وخلفان آخران» 2 
خلفين شطير. لأنه إذا كانت الأخلاف أربعة 
فالاثنان شطر الأربعة: وهو التضف؛ وإذا يبس 
أحد خلفي الشاة فهى شطور. و عن الال ال 


أخلافء على ما ذكرناه. 

وأا الأضصل الآخر: قالفظير: | 
ويقولوة: شطرت الدارٌ» ويقول الاج : 

ومنه قولهم: شطر فلان على أهلهء إذا تركهم 
راما مخالقا: والشاطر: الذى أعيا أعله ييا 


وهذا هو القياس. لانه إذا فعل ذلك بعد عن 


ومن هذا اليا N‏ الدي يقال في فة 


ظ الشيء وجهّته. قال اق تعالى في شأن القبلة: 


طوَحَيْتٌ مَا كُنْتُمْ فُولُوا جوک شطر 4 [البقرة/ 
١15]أي‏ قَضْدَه؛ قال الشاعر [أبي زنباع 
الجذامى ] : 





وقال آخر [لقيط بن يعمر الإيادي] : 
وك أده / فلكم صن 8 شطر : 5 ركسم 
ولا يكون (شطر ثغركم) تلقاءه» إلا وهو بعيذ 


عنه مباينٌ له. والله أعلم بالصواب 





باب الشين والظاء وما يثلثهما 


شظف: الشين والظاء والفاء أصلّ صحيح 
عل على الشدة ذ في العيش وغيره. والأصل من 
تلك التتطيف من الجر اللي لم وجل ر نس 
وصلب؟ قيفال.من هذا: فلان هر فی ق عن 
العيشء أي ضبق وشدة؛ وجاء فى الحديث: ١لم‏ 
بدي من بير ولحي إل على کن بلا ا 
الرقاع : 
لاف م دادع وَل 
ولقيش ا من ن الأهور شِنادها 


ريقال فى هذا الات من 2 


بر ّم 
الخلاط› أى بالط ابل مخالطة شديدة: 


شظم: الشنيق والطاء والميم كلمة واحدة: 
يقال للفرس الطويل: سَيْظم؛ ثم يستعار للرجل. 

شظى: الشين والظاء والحرف المعتل أصل 
يدل على تصدّع الشيء من مواضع كتير 
يصيرٌ صُدُوعاً فرق من ذلك القظلية من الشى 
الفلقةء يقال بى العضاة إذا كانت قلقاء. قالت 
قروة ينثت [أيلة بنا عبن الان 
پان اخس بتي الاين هما 


باب الشين والعين وما يثلثهما 


شفف: الشين والعية والفاء يدل على أعالي 
الشيء وراس فالشحية: ا الجيل ٠‏ والجمع 


کے 5-5 ا 8 8 2 03 1 
شعفات EE‏ و صر اسا فالاال لي شعفات 


رأسهء أى أعالی رأسه؛ وَمّعََةٌ القلب : 
ف الاط ودنك يقال / شَعَقَه الحت؛ كأنه 


عل خلى الخشان وتفرق 


6 ير 





قل EE‏ 
اكه اوق 17 وهو من هذا و ماء کی 


e 


غشى قلية:فة قوفف وق رأهنا اتناس : 


Ee. 
5 و >ة‎ 
١ ! عشمة‎ 


الححيف: لخر الا وجل فى عة فی 


يريك . أعلى جبل. 


شعل: الشين والعين واللام أصل صحيح 
في الشىء الو جل من 

جوانبه. يقال أشعلتٌ التار فى الحطب» واشتعلت 
التار» داشتعل الشيبء قال الله تبارك وتعالى: 
#وَاشْكَعَلَ الرَأَمرُ شيا € [مريم/ 4 والشييلة: 
النار المشتعلة في | لذبال» وأشعلنا الخيل فى 
الأقارة: تناها وة عن الثارة سعروقة 
والشعل : بياضٌ فى ناسية الهرن وة تقال 
فرس أشعل» الا تن 2 

ومن الباب: تفرّقٌ القومُ شعاليل» أي فِرقا 
كأنهم اشتعلوا» وَشّعْل: لقب»› ويقال اسم امرأة. 

ومما شذ عن الباب المِشْعَلء وهو شيء من 
جلود» له أربعٌ قوائم يُنْتبَذْ فيه» قال ذو الرمّة : 
ای ا کا م ات قشددا 

لفق الد وا جرا 

شعى : الشين والعين والحرف المعتل› أ 
يدل على بقل ما دل غليه التق قببله. یتال شی 
القوم الغارة إشعاء: إذا أشخلوها: وغارة وا 
فاشية» قال ابن قيس الرقيّات : 
كيف نومي على الفراش ولا 

EE EEE‏ ارا ف 


شعن : اتسين والعين والنون كلمة: يقولون: 
عو فان الرأس+ إ8 كان قاقر الراس: 


شعب: الشيق والحعدق والباء اأضاان 
مقعلقاق: امتا يدل على الأشتراق: واا خر 
عاو لاسا 5 ثمّ اختلف أهل اللغة في ذلك: 
نض الخليل 
على ذلك وقال اروف لس :ذلك هد الاأضداة: 
إنما هي لغات. قال الخليل: من عجائب الكلام 
ووسع العربيّة» أن الشَّعْبٍ يكون تفرّقاً: ويكون 
اجنتماعاء وقال ابن دريد: الشعبب: الافتراق» 
والذّقي: الاجتماع. وليس ذلك من الأضناد» 
وإنما هي لغة لقوم. فالذي ذكرناه 
قولهم للصَّدع : فى الشىء: ئي ومته الشيشب” 
ها شيعب مح قباد العرب والعجمء والجمع 
یوب قال جل ثناوه: #وجعلناكم وبا 
وَقَبَائْلَ؛» [الحجرات/ ]١7‏ ويقال الشّعب : الحَيٌ 
العظبى. قارا د متهي الحمق: طريقة» فال 
اکت 


فقال قوم : : هو من باب الاضداك وقد: 


من الافتراى 


ومالي إلا م ھت الخ ت 
ويقال: انشعبست بهم الطرق 
اقبت أفضات الشجرة هاما شعن الرس فقال 
أنه أقطاره التى تعلو منة ) کالعنی والمنسح وما 
أشرف منه » قال اا و 


ة أذا تقرفت 


5 و 


ويقال ظبئٌ اف إذا ترق قرناه 9 بيلونة 


شديدة+ قال 5 دَؤّاد [الهرج أو مجزوء الوافر] 


ع O MESE‏ مسن |( 1 2 
والشعب : ما انفرح ب فين العجياين» اموت 


المنيّة؛ لأنهاتمنب : أي قرّق: وقال شقنب 
المنية غا دشي ١‏ 2 5 فرقتهم فافترفوا؟ والشعيب 


الشقاء البالى» وإلعا سی شیا لاله بز الا 
الذي فيه أي لا يحفظه بل يسيلهه قال [رؤية]: 
ما بال ييي فالشعيي الکن 
قال ابن دريد: «وسمي شعبان لتشعبهم فيه 
وهو رليم لي لر الان قن الحديث: ١‏ 
هذه الما التي د شعيت الناس؟» 


٠‏ ”ا سمس 


اي قر ق 

وأما اناب الا فقولهم شَعَبَ الصدعَ» إذا 
لاءمهة. ا ال وما أشي ويقاك للق 
المأعب؟ وقد يجوز أن يكوت اش الذي فى 
باب القبائل تی للا جتماع والائتلااف» ويقولون: 
تفرق شعي بنى فلان» وهذا يدل على الاجتماع. 
قال الطرماح : 

لش يميق القن بعة العمعاة 

ومن هذا اة لع کی ا ن“ 
وهو موضع › قال [الصمة بن عبد الله القشيرى]: 

على سَعَبْعَبَ بين الحوض والعَطَن 

بي ع ٠‏ موضع ايضا. 
١‏ الشين اله والثاء أضل يدل على 
انتشار في الشيء. يشولون: لم الله شنک ٠‏ وجه 
7 5 اي ما تفرق من أمركم؛ وال د 3" 
راس الشواك والوكن»ء ویون الوتذاائيرى. لذت 
شعذ : الشين والعين والذال ليس بشىء: قال 
الشعوّذة ليست من كلام أهل البادية: 


اليدين» بوأخذة كالسح 


. 
30 ښک 


الخليل : 
شعر : الشين والعين والراء أصلان معروفان. 
ل أحدهنا لون تبات ار على ل وعَلم. 
فالأولانشة. » معروف» والجمع أشعار > وهو 
جمع جمع» والواحدة شى ٠:‏ ورجل اشم : طويل 


يبي يي يي ت ت ج و کس اس 552529252 و س ت .و ج ہے د 


شف الراس والحسد؟ «الشعار : الجر : 
أرض كثيرة الشّعار » ويقال لِمَا استدار ديفيه 
مُتعهى الجلة حيث يتبت الشّعر حوالي الحاقر: 
أن والسدمم الأكاعر. والتعرء من الفا 
چس عن الخؤخ» وسمي بذلك لشيء يعلوها 
كالزّفيدء. والدليل على ذلك أن ثم جنسا لين عليه 
زک رة : التاصاء» اة فة کان على 
يديها زَعباً. 
اة راء وداهية وراء» قال 
ابن ذرياد: ومن كلاسهم إذا تكلم الإنسان بما 
استغظم: اجتت بها شعراء دات وت ا وو 
غير الك وو کا 
الت الكت 


ومن الباب : 


شا قتي 
عا أشبفة» والتعرال؟ 
ومما يقرب من هدا ا وهو معروفء 
فأمًا اتسر الجديدة الى نجل ماقا صل 
السَكين إذا رُكب» فإثما هو مشبّه بحيّة الشعير› 
والشعاوير: ضَعْار القَِغَاء؛ والشعار: ما وَلِيَ 
الخ من الاب لاله ينين الشهر الق على 
البشرة: 
راقاب الأخره الكمار ؛ الى اتی يه اا 
في الحرب ليُعرف بعضّهم بعضاً. والأصل قولهم 
مرك بالقني»: إذاا علمته وفطنت له ولیک 
بغري» أي لبي ته ل أصله من 
المَعْره كالدزبة والفطدة» يقال سَعَرَت شِغرة؛ 
قالوا: وسمّي الشاعر لأنه يفظن لما لا يفطن له 
قت قالوا ؟ والدليا على ذلك قول رة 
هل غحاة: ال هة ق دده 
أم مكل عرفت الذازسعة قو 
يقول: إن الشعراءًَ لم يغادر وا شا ال قطنو 
له. ومَشَاعِرٌ الحج: مواضع المناسك» سميت 


ديا 


ا 


ي ڪڪ ج 0002222 ي gg‏ 


بذلك لأنها مَعالم الحجٌ. والشعيرة: واحدة 


الشعائر » وهي أعلامُ الحجّ وأعمالهء قال الله جل 


عاؤله: إن الفا وال سز شاف اف 
(اليقرة/5١]+‏ ويقال التسعيرة أيقبا: ادن 
تهڌى» ويقال إشعارها أن يُحَنَّ أصل سّنامها حتّى 
مسا انق تیلم یا تيء ااك يقوادة 
لعلا إن كول ء قد ار ٭ تف بهذا عن درن 
كل قتيل. والشغرى : كوكب» وهى مشتهرة. ويقال 


أ فلن فلانا 18 إذا عَشِية به 


راقن الحبٌ موّضاً: قهذا يصلم أن بكرن 
من هذا الباب إذا جعل ذلك عليه كالعَلم» ويصلح 
أن يكون عن الأوّل» كأنه جل له شعارا. 

فأمًا قولهم: تفرّق القومُ شعاريرٌ. فهو عندنا 
من باب الايقال» والأصل شعاليل» وق مضي. 


باب الشين والغين وما يثلثهما 


شفف : الب ن والغين والفاء كلمة 
وقي الشقافه وفى قلاف القلب» قال اة 
تعالى: قد شَعَقَهَا حُبّا» [يوسف/١۳]ء‏ أي 
أُوصَل الحتّ إلى شغاف قلبها. 


شقل: الشين والغين واللام أصل واحد يدل 
على خلاف القّراغ. تقول: شَعَلتٌ فلانا فأنا 
نافلد وعر مققول: وشات تك بكذاء ها 
لظ ما لم يسم فاسل قالوا: ولا يقال أشيلتء 


وأاحدة» 


محا م عت وفل 


عي 
ب 3 57 


ضع عن ١ط‏ فيك شاك ان 


سن كير 


| اليوم كلهميا وما هط 
وحكن تاس :+ اشفا بالآلف. 





الفروع صحيح» يدل على خسن : يقال الشعُموم: 
الخسن» والشغموم: المرأة الختا والشغموم 
من الإبل: الحسن المنظر التامُ. 
سعن: الشين والغين والنون ليس بشيء»› 
وليس لما ذكره ه أبن دريد أن الشغنة الكارَةء أصل 
ولا فک 

سعو: الشين والغين والحرف المعتل اض 
الو اتش عن قرات رچ اتکی مرا 
شَعُواء. وذلك إذا كانت أسنانه العليا تتقدم 
السملى» وقال الخليل: الشَّغا: اختلاف الأسنان؛ 
ومنه يقال للعقاب شغواء: وذلك لفضل منقارها 
الأعلى على الأسفل: وزعم ناس أن الشّعًا الزيادة 
على عدو السات 


يا 5 وا 


شكب : الشين والفين والياء أضا ل صحيح 
يدل على هي الشرء لا يكون في خير. قال 
الخليل: الشَغُب: تهييج الشرّء يقال للأتان إذا 
خت الصف على لكات إنها لانت شغي 
وضغن؟ قال أبو غبيد: يقال شَعْبّت على القوم 
رشعَبتهم وشغَبِتٌ بهم. 

شغر: الشين والغين والراء أصل واحد يدل 
على انتشار وخلوٌ من ضبطء ثم يُحمّل عليه ما 
يقاربه. تقول العرب: قرت الإبل» إذا كثرت 
خد ل خاد تش ويقولون: تغرقوا شُهْرَ بعر 
إذا تفرّقوا في كل وجه» وكان أبو زيد يقول: لا 
يقال ذلك إلا فى الإقبال. 

وق الاب ق الست إذا رفع حدق 
رجليه ليبول» وهذه بلدة شاغرة برجلها > أذا لم 
تمتَنِع من أحدٍ أن يُغِير عليها. 


والشعًار الذى جاء فى الحديث» المنهئٌ عنه 


أن يقول الرجل للرجل زوّجني أخبّك على أن 


الباب لأنه أمر لم يُضْبَّط بمهر ولا شرط صحيح. 
وهو هن شك اللي إا ضاق فى قاج م 
واشتغرٌ على فلانٍ حسابهء إذا لم يهتد له. 
واشتغْرٌ فلان في الفلاة» إذا دوم فيها وأَبْعَد؛ 
وفشين رتا ابت تزار ليها 
SOE,‏ بوّقع سو سب تچ ارت 


باب الشين والفاء وما يثلئهما 


شفق: الشين والفاء والقاف أصلّ واحده 
يدل على رق فى تھی ثم يتل من قسن ذلك 
قولهم: أشفقت من الأمرء إذا رَقَمَت وحاذرت». 
وربما قالوا: شفقت»› وقال أكثر أهل اللغة: لا 
يقال إلا أشفقت وأنا مُشْفْقَ؛ فأما قول القائل : 

گم اكا الاو الال 

ومن الات کاو قال الخليل : 
الْشَقى : مرخ الأشماء 

هته ألشفة : النّدأ: ال ترق فى ال عند 
جوب الشف وس االسمرةة وس ااا 
للونها ورقتها. 

وحدّثنا على بن إِبِرْهِيمَ القَطان. عن المَعْدانيء 
ای ا عاد فخ اللبك هن الخد 


: العف : الست ان مزق کر اا لی 
وفت صلاة العشاء الآخرة. 


ال زذقئنء 


0 ۹ شغر 


وروی ابن تجيح» عن مجاهدٍ قال: هو التهار 
في قوله جل ثناؤه: قلا ا بالشَمَقِ؛ 
[الانشقاق/17١]»‏ وروی العوام بن حوشب» عن 
مجاهد قال : هى الحمرة. ) 


وفى تفسير مقاتل› قال : 


الشفق: الحمرة» قال 


اجاج الشقّق هي الحمرة التي تر في المغربه | 


وأخبرنا على بن إبرهيم؛ عن محمد بن فرج 
تال حدقا لمك عو الاه قال افق 
الحمرة. 

قال : وحدثني ابن [أبي] يحيى» عن حُسّين بن 
عبد الله بن ضمَيرة عن أبيه عن جذة نرقعه» قال : 
الشَفق الحمرة. 
عليه توب مصبوغ كأنه الشفق. وگال حمر قال : 
فهذا شاهد لمن قال إنه الحم 


شقة: الشين والفاء واتعوث أصل مدل صلى 
مداومة النْظرء والأصل فيه قولهم للعَيُور الذي لا 
تغثّر عن النظر : شَمون؛ ومن الناس من يقول شقن 
يَشْفِنُء إذا نظر بِمُؤْخِر عينه» وشَّفِن أيضا يشمن 
اء وعو فون وشافن» وأنشد الخليل : 


5 ار 


- شضفون 
الشفو: اليس العاقل 8 0 


5-505 حدار د 





قال الأموى: 


HW 


و 4 11 2 والقاء والحرف السشغخل دل 
غلى الإشراف عل الشىء. يقال أشفى على الشي 
إذا أشرف عليه وسمّي الشّفاء شفاءً لغلّبته للمرض 
اغات عليه ويقال اسف وء زوا فلت 





EAL‏ و شعن كل شىء : حر فه» وهذا ممكر ان 


يكون.من هذا الاب وممكر آن يكرن سن الإبدال 


وتكون الفاءٌ مبدلة من ياء: 


ويقال اعطيتك الشيء تستشفي به لم يقال 


: أشفيقكالقية وهو الصحيح. ويقال أشقى 


السريفن على الحوت: وما بقى منه إلا شَفَى أ 


أوفيته قبل شفى او بشفى 
الوا تريق إذا أشقت الشسر علي الكراب. 
وأما الشّفة فد قيل فيها إن الناقص منها واؤء 


يقال ثلاث شفوات: ویقال رجل أشفىء إذا كان 


لا يحضم شفعاب كالأروق؟ وقال.كوم: الشفة 
حلفت منها الهاءه وكصقيرها شفئية: واليشافية 
بالكلام: مراعية من لباك یک فيه» ورجل 
فاه عظيم الشقتين؛ والقو لان محتملانء» إلا 
أن الأول أجود تمقارية القاس التى دك تاه لان 
الشفتَينٍ تُشفيان على الفم. 

ومما شد عن الباب قولهم: شَمُهني فلا عن 
کا أي ا 

شفر: الشين والفاء والراء أصل واحد» يدل 
على حد الشيء وحَرّفه. 
د رشقي الک وک ال رة الخد وائ : 
مَنْبت الهُدْبٍ من العين» والجمع أشفار» وشفر 


عن ذلك شق ؟ الست 


الفرّح : حروف اا وفششر اتير كالححفلة 


فية الرس وَالْشْفْرَة معروفة: هذا کله قياس 


بواحد..وآنا قوليي: ها بالدار ششرء٠‏ وقول مين 


قآل؟ سنا ليس بها أحد قليس الاس كلك 


إنما يراد بالشثر شف العبق»ء والمعنى ما بها دو 
شفْره كما يقال ما بها عن تطرف» يراد ما بها ذو 


ين ؛ والدي حكي عن أبي فل أن فت القوم 
أصغّرهم. مثل الخادم» فهذا اش شه بالشفرة 
فى ا 


` 


شفع : الشين والفاء والعين أصلّ صحيح يدل 
على مقارنة الشيئين. من ذلك الشف خلاف الور 
ر و 
«(والشفع وَالوثْر # [الفجر/۳]ء قال آهل الس 
الوتر الله تا والشُفْع الخلق؛ والشفمة في 


ج تھا ماله hy r‏ 
وشفَعَ فلن لفق إذا جاء دات مكمسا مظاية 
وكعذا له 


ومن الياب ایی رهي الى تجح بین 
ملين فى حَلبَةٍ واحدة؛ وحكي: إن فلاناً يشفع 
[لي] بالعداوة. 58 يعين عل. وهذا قياس الباب» 
كانه تير من يعادية [َشَمْعاً ]. ع كل عد هذا 
الباب ولا نعلم كيف صِحنّه : امرأة مشفوعة. وهي 
التي أصابتها شَفْعَة » وهي العّين؛ وهذا قد قيل. 
ولعلة أن يكون بالسّين غير معجمةء والله أعلم. 

وبنو شافع من بني المطلب بن عبد مناف» 


منهم محمد بن إدريس الشافعى › و الله اعلم. 
باب | اک والقاف وما ب يثلثهما 


شقل : اشير والقاف واللام ليس بشيء. وقد 
ځکي فيه مالا يعرّج عليه. 


شقن الشيم والقاف والغوت» يغولوت إن 
الشقّن : القليل من العطاءء تقول: سفنت العطيّة: 
إذا قللتها. 


ينال عق البعاناة روعاف الثيولة واتتعادة 


2 وقد قال الشعراء في 





ا 


والشقوة: حلاف السعادة. ورجل شقيٌّ 9 
الشقاء والشقرة والشتقدرة» ويقال إن المفافاة: 
المعاتاة والمحارسة» والأصل فى ذلك أنه كاف 
العناء ويَشقي به؛ فإذا همر تغبّرء Hen‏ تقول: 
قا ناب البعير اليد يشما + قال: الضاقيء» : 


3 إدا ندا 


الشين والقاق بوالباء قله قل علي 
الطوله هنها الر جل الشوقيهه: ويشولوت: إن 


شقح : الشين والقاف والحاء اض ل يفال على 
اوو خير جسن يقال : شَقَحَ النَخْلء وذلك حين 
رْهُوّه» ونهي عن بيعه قبل أن يشقح › والشقيح 
إتباع القبيج+ يقال قبيح شقيج. 

شقن الشين والقاف والذال ایز فل على 
قلة النوم. يقولون: إن الشقِذ العين هو الذي لا 
يكاد ينام» قالوا: وهو الذي يصيب اللا بالعین ؛ 


ساكب : 


فأما قولهم : أشقَذْتٌ فلاناً إذا طردته» واحتجاجهم 
بقول القائل [عامر بن كثير المحاربي] : 
إذا ف اعلا اقاي 
1 0 6 7 8 0 ار 
فرت کانني ا کار 
فان هذا أيفا» إن كان :اء محيحاً: خان 


يريد رمزوني بعيونهم بغضة. كما ينظر العدو إلى 


من لا يحبه. 


ومن الات | لكثّذاء العقاب القخديدة الجوع. 
ديك يذلك لأنيا اذا كافك كذا أكان داع اج 


E E :‏ 8 0 0 
وذكر بعضهم: فلان يشايّذ فلاناء أي يعاديه؛ 
فأمّا قولهم: ما به شَقَذْ ولا نَقَذْه فمعناه عندهم: 


ما به انطلاق» وهذا يبعد عن القياس الدى 
ذكرناه» فإنْ صح فهو من الشاذ. 

شقر: الشية والقافه والراء أضل ندل علي 
لوف فانكثرةمى الآلوان فى القاس > رة تعلو 
البياض» والشقرة في الخيل حُمْرةٌ صافية يحَمَرٌ 
معها السّبيب والناصية والمَعْرَفة؛ ويمكن أن يحمل 
على هذا الشقر» وهو 557 اعمان قال عل وده 

يقلا ا RvR‏ 
وهما تفرد عن هذا الأصل قلمات تاوت 


تر ير 
مه - 


قولهم: أخحبرث فلانا بشقوريي: اي يخالي 


وأمري» قال رؤبة : 
سيري وإشفافي و : يبيرق 


505 7 
وک التحديث عن سقورى 





ت 


"چ 


والكلمة الثانية: قولهم: جاء بالشقر والبقرء 


والقالئة: المت ء وهو رمل تفر تفي 


الأرض؛ و -جمعةه متنا كر 


لقص : الشين :والقاف والضناة ليس باصا 


Ss 4 | ك2 ا‎ i 
يتفرع منه أو یقاس عنيهء وفيه كلمات. فالشقص‎ 


طائمه من شيء› والمشقض.ى: سهم فيه نتصل 
عريض ٠»‏ ويقولون» إن كان صحيحاء إن الشقيص 


فى نعت الفرمر : الفاره الجواد. 


ا 1 الب والقاف وال کا ا و اة 


اس 
ا 


يقولون شفع الرّجُل في الإناء إذا شرب» وهو مثل 


اول 





باب الشمر والكاف وما يشلثهما 


شكل: الشين والكاف واللام معظم بابه 
الممائلة. تقول: هذا كل هذاء آي يثله» ومن 
ذلك يقال مر مُشْكلء كما يقال آمر مشتبهء أ 
هذا شابّه هذاء وهذا دخل فى شكل هذا؛ ثم 
تحمل على ذلك» فيقال: كَكَلك الذابة يسكالة 
وذلك أنه يجمع بين إحدى فوائمه وکا لها؛ 


8 


وإحدى رجليه E EA‏ و هشو ذاك القياس› لن 


8 سم 


الياضي أعد والح كله 

ومن الات الشكلة وهي جس يعخالطها 
بیاضء وغین شغلاءء إذا كان فی بياضها خمرة: 
يسير 8. قال ابن دريف . ري الدم أشكل › للحمرة 
فا سا شي المختلطين مله ؟ وهدا دحي + وشو من 
الاب الذى ذكرناه فى اکال هذا الأمر» وږو 
الات لأنيا خم لها ناض :قال الكساكمة 
أشكل النَحْلء إذا طاب رُطَبْهِ وأدرّكء وهذا أيضا 
من الباس. لأنه قد ناكا الثم فى خلاوت» 


0 م 
| ا 2 
ور صو ليه و حمر لة. 


فأمّا قولهُم : شَكَلت الکتاب شل شَكُلدٌ ٠‏ إذا 
فَيَذْته بعلامات الإعراب» فلست آخيبه من كلام 
العرب العاربة» وإنما هو شىء ذكره أهل العربيّة: 
وهو د اقاب الم له عيهرز ارق قد 
قاسوه على ما ذكرناه» لأن ذلك وإن لم يكن خخظأ 


مستوياً فهو مُشاكل له. 


32 عه ب لذ الك 4 1 كين‎ a 
ومما مان ون یا ال فر شاكل الدانه‎ 
: وشاكلثهء وهو ما غلا الطفطفة منه 6 و قال قطرب‎ 


الا : عا ين العذار واا ذف عن البيافن: 


ومما شذ أيضا: الشّكلاء» وهي الحاجة» 
وكذلك الأَشْكَلةَ وفنو شك : طن مق العرب. 


شكل 


ومن هذا البات: الأشكل. وهوالشسدر 
الجبلى» قال الراجز [العجاج]: 
وجا كما اموت قباس الاأشكل 


شكم: الشيخ والكاف والميم اصلان 
صحيحان: 'أحدهما يدل على عطاف والآخر يدل 
على شِدَةِ في شيءِ وقوّة. 
فالأوؤل: الذقة وهر العطاء اكرات يقال 
ك مشو قمعا والاسم الشقئ وجاء في 
اعلق أف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
[احتَجَم] ثم قال: «اشكمُوه»؛ أي أعطوه أجره؛ 
وقال الشاعر [علقمة بن عبدة]: 
آم هل كبيرٌ بكى لم يَقض عَبْرنَه 
إثرَالأحِبَّةيومَالبينٍ مشكوم 
وقال آخخر : 
منهالعطاء وعاجل الشُكُم 
والأصضل الآخر : القكية: أ دة اسىن 
والشّكيمة شكيمة اللجام» وهي الحديدة المعترضة 
التي فيها الفأسء والجمع شكائم؛ وحكى ناس : 
شَكَمه» أي عضه. والشّكيم: العَض في قول 
0 
أصابٌ ابن حمراء العجانٍ شكيمُها 


وشكيم القدر: عراها. 

شكه: الشبى والكاف والباء صل واد يدل 
على مشَابَّهةٍ ومقاربة. يقال: شاگه الشيءٌ [الشيء] 
مشاكهةٌ رشكاهاً. إذا شابهه وقاربّه. وفى المثل : 
«شاكة أبا يسار أي قارب» وحکی عن ا قمر 
بن العلاء: أشكه الأمرء إذا اشتبة الأمر. 


051 


2 
ل 


شكو : الشين والكاف والحرف المعتل أصل 
واحد يدل على توجع من شيء. فالشّكو المصدر› 
شكوته لَشكوا: و شكاة وشكاية؛ وشكوت فلانا 


| فأشکاني» أي أعتبني من شكوايء وأشكاني : إذا 


قعل بك ها يحوجك إلى شكايمهة» وَالشكاة 
والشكاية تمع . والشك ا الذى ع وچا 
وال لشكئٌ الم لوقك أيضا. کو ته فهو ث شَحىٌ ومشكو: 

شكق : الشين والكاف والدال أصل. يقولون: 


القطان يقول: سمعت على بن عبد العزيز يقول : 
سمحت أنا عد يقوك: سمعت الأموي يقول: 
الشكدة الغطاء» والشكم: الجراء» والمضتر: 
الشّكحد؛ وقال الكساتت: الشاف: الووقى 


١‏ والأصَمعنٌ يقول الشكم والشكد : العطاء. 


شكر : الشين والكاف والراء ازل أودعزة 
متبابنة بعيدة القيامن. غالآول: الشكر : الثناء على 
الإنسان بمعروف يُولِيكه. ويقال إن حقيقة الشكر 
الرضا باليسي . يقولوة: فرس شكورء إذا كناه 
ليميه العلك القليل+. ويتشدون قول الأعشى : 


ولا بد یڑ غر فى ال يي 
ف رَهُْبٍ بتكل الوَقَاح اورا 


r 6‏ 1 م 5 
والأصل الغاني: الامتلاء والغزر في الشيء؛ 
يكال کیا فض إن ایت عا مين سرک 
فغزرت». ويقّال: أشكر القوم. وإنهم ليحتلبون 
شر وقد شنگر ت الكلوية؛ ومن هذا الباب: 

سكوف الشجرة» إذا كثر فثها: 


ف 21 


ر 





الى بجت من ساق الشجرة وهي فشان غضة› 
ويكون ذلك فى النبات أُوْلَ ما يثّت؛؟ قال : 
يم فرخ فالشغكير الجعدة 
والأصل الرابع : الشكر: وهو النكاح. ويقال 
بل شكر المرأة: فرجهاء وقال يحيى بن يغمر 
لرجل خاصمته امرأة : «أن سالك تمن شكرها 
وشبرك أنشأت تظلّها وتَضْهّلها». 


شكع : الشين والكاف والعين أصلّ يدل على 
غضّب وضجر وما أشبه ذلك. الى 
إذا ا وكنك القضبات إا اشد خض 

وقد سوا کل مین أخخبريية ما اقرف ما 
صحتهما: قالوا: شكمّ رأسَ بعيره بزمامهء إذا 
رفَعَهء ويقولون: شع الرَّرعٌ إذا كثر حبه. 


باب الشين واللام وما يثلثهما 
شلو : اشح واللام والحرف المعتل أصل 


واد يدل على عضو من الأعضاء. وقد يقال 
الجبد تفم فقول أهل اللّغة : إِنَّ الشلو العضوء 
ون المعنية. عن علي عليه ی ا ی اود 
الأيمن'. ويقال إن بني فلانٍ أشلاءٌ في بني فلان» 
أي بقايا فيهم؛ وكان ابن دريد يقول: «الشَلو شِلو 
الات وهو بده بعد بلاة»» والذي ذکرناه من 
حديث على «ايتنى لوه الأيمن"» يدل على 
خلاف هذا القول. فأمًّا إشلاء الكلب» فيقولون: 
إشلاؤه: دعاؤه» وحُحبجته قول القائل [أبي النجم 
العجلى] : 


: 
٤ 
١ 


5 د ف 2ه 
شليت عَنزِي ومسحت فعبي 


وهنا ماسر صحيح › كأنك لما دعوته أشليته 
كما يشتّلى الشلو من القدر. أي يرفع؛ وناس 
يقولون: أشليته بالصّيد: أغرينّه» ويحتجُون بقول 
زياد الأعجم : 

وحدثنا على , 
عن ایق الأخرايع 


شلح : الشين واللام والحاء ليس بشيء: 
يقولون: إِنَّ الشلحاء : | السيف. 


باب الشين والميم وما يثلثهما 


ساي و ا وي ب 
فرّحٌ عدو ببليّةٍ تصيبٌ من يعاديه: يقال شهِتَ به 


بن [نراهيم م القطان» عن ثعلب› 
قال : يقال: أشليئة إذَا أغر يْنّه. 


يمف ۹ الشين 


ت شماثة» وأشكته الله فر وجل بعدوه» :فى 
کاب آله تعالى : #قلا تشيبت بي الأغدَاء» 
[الأعرا كفك« ]2 ومقال بات فلن ب اة 
الشواعت ٠‏ أن يلي شرع تنمت و الشواعت» ال 
[النابغة]: 
ارقا وھ وچ اللأباقبات له 
طوع الشوامتٍ ين خوفٍ ومن صَرَدٍ 
ويقال: رجع القوم شماتى أو شماتا من 
متوجههمء إذا رجَعوا خائبين. فال ساعدة فى 


3 


ا ا 

والذي ذكرتٌ أن فيه غموضا واشتباهًا فقولهم 
فى تشميت العاطس› وهو أن يقال عند غطاشه: 
يرحمك الله؛ وفي الحديث: «أن رججلين عَطسا 
عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فشمبٌ 
أحدهما رل يشفت الآتر: فقيل له في .ذلك: 





فقال: «إن هذا حمد الله عرّ وجل وإن الآخَر لم | 


يَحمّدالله عرّ وجل». قال الخليل: تة 
العاطس دعاءٌ له» وكل داع لأحَدٍ بخير فهو مشمّتٌ 
له هذا أك عا بلا فى هته الكلمة: وه عقددق 
من | لشّىء الذي خفى عِلْمُه ولعله كان یُعلم قديمًا 
2 دسي بذهات أهله. 





وكلمة أخرى» وهو تسّمِيّتهم قوائم الذابّة: 
شوامت» قال الخليل: هو اسم لهاء قال أبو 
مرو يقال: لأ قرك الله لشامعة : ١‏ 
وهذا أيضًا من المشكلء لأنه لا قياس يقتضي أن 
تسمّى قائمة ذي القوائم شامتةء والله أعلم. 

شمج : الشين والميم والجيم أصل يدل على 
الخلط وقلة ائتلاف الشيء. يقال شّمَجه يَشْمُجُه 
شَمُجاء إذا خلطهء وما ذاق شَمَاجا » أي شيئًا من 
طعام» ويقولون: شّمَّجواء إذا اختبزوا نخحبرًا 
غلا ظا ؛ ويستعار هذا ج يقال اللشاطة المساعدة 


3 
و5 


ذلك كله وا حد. 


شمح : الشين والميم رالا صل قم [ 
يدل على تعثلم وا رتفاع. بعال حل اي ! أي 
عال» س فاون باش وذلك إذا تعظمٌ فى 
نفسه » وشَمْحْ : اسم رجل. 
شمر : الشين والميم والراء أصلان متضادّان» 
يدل أحذهما على تقلّص وارتفاع» معدل ال ر 
على سحب وإرسال. 
فالأول قولهم: شمر للأمر أذياله» ور- 

شري : خفيف في أمره» جادٌ قد تشمّرٌ له؛ ويقال 

شَاة اير : انض ضَرعُها إلى بطنها. وناقة شِمَير : 


مشمرة سر بعة »› فى شغر خد 


شمج . يقال شمج الثوبَ سمب ' » يشمج . وقامن | 


والأصل الآخر: يقال شمر شعو بشع إذا مشي 
بخيّلاء» ومَرَيَشْمَرء ويقال منه: شمر الرَجُل 
السَّهِمَء إذا أَرسَله. 

شتفسق : الشين رال والسيخ أضل يدل على 
تلوْنٍ وق استقرار. فالشمسى اعروق وسمّبت 
ذلك لها قير مسر هى ندا معو ة: 
ورت #وَالشمس تجري ا ملي م لها اس 
۸ ويقال شمّس يومناء وأشمس» إذا اشثدت 
ممه والشعوس من الدوات: الذى لا ياد 
يمقر يقال شین اا واعرأة نوس 3 
كانت تنفر من الرَيبَة ولا تستقرٌ عندهاء والجمع 
شمس + قال [الثابغة]: 
شمس مَوَانِعْ كل ليلةٍ حر 

ندعل کے 8 كان ا س على شل 
وهو إلى العُسْر ما هو؛ ويقال شمّسٌ لي فلانء إذا 
أبتئ لك عداوتةء وهذا شرل شال صا د کر تاه 
8 تغبّر الأخلاق» فهذا قياس هذا الاسم وأما 
فا ت العرب به فقا اين دريد: اوقد سمت 
الحرب دق قال: #وقاك ابه الكل : 
الشمسن صُدم 52 ولم يذكره غيره»؛ قال: 
وقال قوم : سمس : غين ماء محروفة: وق سمت 
العرب عَبَشْمُس ٠‏ وهم بنو تميم» وإليهم يُنسَب 

شمص : ١‏ لشين والميم والصاد كلمة واحدة: 
يقال شْمَصضت القرس» إذا نرنه ليتحرَّك. ويقال 
شمّص إبله إذا طردها طردًا عنيمًا. 

شفط : [وآأما] الشين والميم والطاء فقياس 
صحيحٌ يدل على الخُلّْطة. من ذلك الشَّمّط » 
اختلاظ 056 مسواة الشات ويشال 2 


خليطين خلطهما: قداشقطوما» وهما شييط؛ 
قال: وبه سُمّي الصضّباح شمِيطًا لاختلاطه بباقىي 
ظلمة الليلء وقالوا: قال أبو عمرو: يقال أشمطوا 
حديثًا مرّة وشعرًا مَرَة. 

ومن الاب الشقاطيط» القرقيه يقال جاء 
الخَيّل شماطيط. ويقولون: هذه القدر تسع شاة 
بشمطها وشمطها. أي بما خلط معها من توابلها. 
وقياسسٌ مظرد في المزاح وطيب الحديث والفكاهة 
وما قارب ذلك. وأصله قولهم: جارية شّموع » إذا 


5 ده لانت طة الس مَرّاحة» قى 


ای اس 
ع 
نا 


5-9 ْ 2 جر ے قرا اسن 5 2 
الحديثف: من تتبع المشمعة يشمع الله ره ؟ وقال ظ 


بعض أهل العلم: المشففة: المزاح والضحك. 
ومعتى ذلك أن من گات عله اله وشاتهء لا أنه 
كره المزاح والضحك جملة إذا كانا في غير باطلٍ 
وتهزؤؤء قال الهذل وذكر ضيفه [المعدخل 
الهذلي]: 
مَالِدوْهمْبهَشْمَعَة وآنِي 
e‏ بجهدي من طعام ُو ساط 

يريد أنه يبدأ ضيفانه عند نزولهم بالمزاح 
والمضاحكة. ليُؤنسهم بذلك. ومن الباب: أَشْمَعَ 
السْرَّاحَء إذا سطع نوره» قال: 

كلمع شرق او سرا الغ 

وام الشَمْعٌ فيقال بسكون الميم وفتحها» وهو 
مروف وهو فاد عن الأصل الى دنه 

شمق : الشين والميم والقاف: يقولون إِنَه 
أصل صحيح › ويذكروق افيه الشضق». وهر إا 
النشاطء وإمّا الوّلوع بالشيء. 


3١ ۵ 


شمع : الشين والميم والعين أصل واحد | 





مطردان. 51 واحد منهما 7 معناة وبأية. 


إيأه من جوانبه. س ذلك قولهم: شَمَلهم لامر 


إذا عكهم» وهذا أمرٌ شامل: ومد الشَملة» وهن 
كساءٌ يُوْنَرْرٌ به ويُشْتَمَل ؛ وجمع الله شمُله» إذا دع 
له تالف أعورة وإذا اڭ اکل كز واحه ما 
بالآخَر. 

رفن الات شلف العاة إذا جعلة لها 
شمالاًء وهو وعاء كالكيس يدخل فيه ضف غها 


| لحمل عليه؛ وكذلاق ملت النخلة.. إذآ كانت 


ومن الباب: الِمُشمل : سيف صغير يَشْتَمِل 
الرجل عليه بثويه. 

والأصل الثاني يدل على الجانب الذي يخالف 
اليمين. من ذلك: اليد الشمال» ومنه الرّيح 
الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة إذا استند 
المستند إليها من ناحية قبلة العراق. وفي الشّمول. 
وهي الشير+ قلاق احنهعها أن لها ققد 
كَعَصضفة الرّيح الشمال» والقول الثاني أنها تشمّل 


' العقل ‏ وجمع شمال أَشْمل. قال أبو النجم: 


ساقي لهامن ايفن أَشْمُلٍ 
ويقال خدير مشمول + تظريه ريخ الشمال حت 
يبرد» ولذلك تسمّى الخمر مشمولة » أي إنها باردة 
العم فأمًا قول ذي الرمّة : 
ويانشماشل هن جلان مقعتص 
ردك الثياي ج س الشخص مرت 
فبقال إنه أراد القتّر» واحدتها شمالة » فإن كان 
راك هتا فاه شر القت بالشفيالة:العى تکل 


01١ سما‎ 


ب 


للضرع» وقد ذكرناها ‏ ويقال: إنه أراد بناحية 
الشمال. 

الشَملَّة: ما يقي 
في النّخلة من رُطبهاء يقال: ما بقي فيها إلا 
شماليل» :ويقال: إن الشمالبا] :ها تشكب من 
الأخضات: والسشيئلة: السرعة زمعه العافة 
الشمُلال والشمليل» قال [كعب بن زهير]: 


وما جه عدي الا 


حرف اوقا أنومامن وة 


2 


E ET الها قُوداٌ‎ ESET 
باب الشين والنون وما يثلثهما‎ 


شا الشين والنوق والهمزة أصل يذل على 
البعفة والعجي لاش من ذلك الشتوقة: وى 
التقرّز»+ ومعه اشعقاق أزْدِ شوه ويقال: شن 
فول فنا إذا ايتقهة وغو الشات ورا فقوا 


ر 


فقالوا: الشنان» وأنشدوا [الأحوص]: 
فعآالسيفة اس قا Et‏ 

ون لآم قيه ذو الشتان واف تد 

والشةة: الشئآن أيضاء ورجل مشتاءٌ على 

مفعال» إذا كان يُبْعْضُه التاس؛ وأمّا قولهم شَيِئْتَ 
للأمر وبه» وإذا أقرّرت» وإنشاذهم [الفرزدق] : 
قلو كان هذاالأمرر فى جاهلية 

.... کیک يداف فض بالضاء شارية 


شيشف: الشين والدوة والباء أل يدال على 
برد في شيء. يقولون شيب يومناء فهو شيب 
وشانب» إدا برد» ومن ذلك الك الأشبه هر 


البارد العذب» قال : 


يا ماښ اخ وفوك کت 


- فيعود القياس إلى ما ذكرناء 


شنث: الشين والنون والثاء ليس بأصل»› وفيه 
كلية: يقولؤت: قى تشاق البعير إ5 غات 


شنج : الشين والنون والجيم كلمة واحدة. 
وهو شت وهو التقيئض في جلدٍ وغيره. 
- سبيح: الشين والنون والحاء 
وهي الشناجيٌ؛ وهو الطويل. يقال هو شتا كما 


ری 


كلمة واحدة» 


5 


ھر الشين والنون والسعاد 'قلمة إن 
صحت يقولون: | ريدن شْنَاصِيٌ ‏ أي ويل > قال 
[المرار بن منقك]: 
وشتاصق إذا ييج مر 

ويقال: إنما هو نشاصيٌ وحكى: شنص به» 
مثل سَدِك. 

شنع : الشين والنون والعين أصلّ واحد يدل 
على رفع الذكر بالقبيح. من ذلك الشّناعة» يقال 
شنع الشيءٌ فهو شنيعء وسشَّبَعْتهء إذا قهرتّه بما 
يكرهه؛ وذكر ناسٌ: نَع فلان فلانّاء إذا سه 
وانشدوا لک : 


ويحملون على هذا فيقولون: تشنّعت الإبل في 
السير» إذا جذت» وإنما يكون ذلك في أرفع السّير 
من الارتفاع وإن لم 
يكن في ذلك قبح. 

شئف: الشين والنون والغاء كلمتان متبايتتان: 


أحدهما الشَنْف» وهو من حلي الأذنء والكلمة 


الأخرى: 


الشئّف: البْغض» يقال شَيْف له يَشْنَف 


بن 


شئق: الشين والنون والقاف أصل صحيح 
منقاس › وهو يدل على امتدادٍ في تعلق بشيء E‏ 
ذلك الشّناق» وهو الخيط الله ی د يه فم العرية: 
وسَتَيَ الرّجل بزمام ناقته» إذا فعل بها كما يفعل 
الفارسٌ بفرسه إذا كبخه بلجامه؛ ويقال إن الشَكق : 
طول الرأسء كأنما يمقذ صبعدا : وكرسٌ مفدوق: 
طويل. 

ومن الباب وهو قياس صحيح: الشَّئّق نِرَاع 
القلب إلى الشيء» وذلك أنه 4 خو الا عن 
عَلق» فقد يصح القياس الذي ذكرناه. 

فأمًا الأشناق فواحدها يبق وهو ما دون 
الدية الكاملة» وذلك أن سوق ذو الكبالة وة 
کاملةء فإذا كانت معها دیات جراحاتٍ دون التمام 
فتلك الأشباق» وكأنها متعّلقة بالديّة العظمى ؛ 
والذي أراده الشاعر هذا بقوله [الأخطل] : 


قرم 2 تقطن اف إن الستمناش مه 
ااا ةا ا ج 

دالشّئقَ؛ في 
وذلك في الإبل والغنم والبقرء وهو قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: لا شناق أي لا يُؤخذ في الشَنَىَ 
فريضة حتى نتم. 

ومن الباب اللحم الممّئّوء وهو المشرح 
المقظع ظولاً؛ قال الأموي: يقال للعجين الذي 
يقظع ويعمل بالزيت: ميتو“ ولا يكون ذلك إلا 
وفيه طول. 


باب ا لش والهاء وما 74 يثلثهما 


ا 4و 1 A‏ والهاء ارف المعتل كلمة 
واحدة. وهى الشهوة: : يقال 2 


نے 
فج 


ا 


الا ما دول القر رة بصن ٠‏ 


جل شيوان: وشيء 


| بياضن يخالطه م 


| والصراد: أشهث» والليلة الشهاء؛ يقال 


شهب : الشين والهاء والباء أصل واحدٌ يدل 
| على بياض في شيء من سواد» لا تكون الشهبة 
خالصة بياضاء من ذلك الشهبة في الفرس» هو 
شواة؟ يقال في شهباء» إذا كانت 
عليتها بياض الحديدء ويقال لليوم ذي البرد 
اشهابٌ 


| الرَّرْعء إذا هاج وبقى في خلاله شي أخضر. ومن 


الياتب:: الشمات: وشو کا انان اطع ون 
لاتا لهات 
مشهورًا كشهرة الكواكب اللوامع؛ ويقال إن التصل 
ب 7 ع ل عم يعي 
بذلك لأ ل ماءه قل FF‏ فصار م اذى 
يخالطه لون آخر. 


حرب » بولاف ادا کان معروفا فيا 


شهد: الشين والهاء والدال أصل يدل على 
حصور وعلم وإعلام» لا يخرج شيءٌ من فروعه 
عن الدى دک ا من ذلك || د ا أدة ؛ يجمم 
والااعلام» يقال کی بک شهادة؛ وآ : لهك 
مخضر الناس. 

ومن الباب: الشهود: جمع الشاهد» وهو 
الماء الذي يخرج على رأس الصبئ إذا ولد 
ويقال بل هو الغرس» قال الشاعر [حميد بن ثور 
الهلالى] : 
جات بجا المسايرفق توا 

لوال ق فا جك عه مودضا 

وقال قوم: مهرد الناقة: اثار موضع مُنتِجها 
من دم أو سَلى. والشّهيد: القتيل في سبيل الله 
قال قومٌ: سمي بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهده: 
أي تحضره» وقال آخرون: سمّي بذلك لسقوطه 


شهذ 


بالأرض» والأرض تسمّى الشاهدة؛ والشاهد: 
اللساذع والشاهة: الحلك» وقد حمعهها الأعشي 
نلا تى كرالك تة 
عَلَى شاهيي يا شاد اك فاشهد 
فشاهده: اللسانء وشاهد الله جل ثناؤه هو 
الجّلك. قأمًا قوله جل وعرً: ©سَهدَ الله أَنّهُ لآ إل 
إلا هُو» [آل عمران/ ۱۸]ء فقال أهلٌ العلم: معناه 
أعلمَ الله عرّ وجلء بين الله» كما يقال: شهد فلان 
عند القاضي» إذا بيّن وأعلّم لمن الحقّ وعلى مَن 
هو. وامرأة مهد إذا حضر زؤجهاء كما يقال 
للغائب زوجها: مُغِيب؛ فأمًا قولهم أَشْهَدَ الرَجْلء 
إذا مذى» فكأنه محمول على الذى ذكرناة من 
الماء الذي يخرج على رأس المولود. 
ومما شل عن هذا الاضل: الشهد؛ العسل فى 
مها ويجمع على الشهاد: قال [أمية بن 
الصلت]: 
ایج من :ال ةيالا 
ئ ى سال و 


شهر: الشين والهاء والراء أصلٌ صحيح يدل 
على وضوح في الأمر وإضاءة. من ذلك الور 
وهو في کلام العرب الهلال» ثم سمي کل لون 
يومًا باسم الهلال» فقيل شهر ‏ قد اتفق فيه العربُ 
والعجم» فإن العجم يسموق ثلاثين يوما باسم 
الهلال في لغتهم ‏ والدليل على هذا قول ذي 
الرمة : 
فأصْبَحَ أَجَلَى الطرفي ما يستزيده 

يَرَى الشهرّ قبل الناس وهو ن لتيل 

اقتضات وقد شهرقلان فى الئاس بكتاة فهر 


مشهور. وقد شَهّروه؛ ويقال أشْهّرْنا بالمكان» إذا 


أقمنا به شهرا. وشهران: قبيلة 


شهق: الشين والهاء والقاف أصل وأخة يدل 
على علوّء من ذلك جبل شاهِق» أي عال. ثم 
مره .ذلك الشهيق: مد الرفير. أن الشّهيق 
رذ النَمَسء والرّفير إخراج النَمّسء والأصل في 
ذلك ما ذكرناه؛ وقال بعضهم: فلان ذو شاهي إذا 
اشتد غضيه ولل أن يكون مع ذلك ضَواقاك: 


شهل: الشين والهاء واللام أصل في بعض 
الآلوان» وهي الشهلة في العين› وذلك أن كوت 
سوادها زرقة: 

ومما ليس من هذا الياب : امرأة شهّلة قالوا: 
فى الضف العاقلة. قالوا: وذلك اسم لها 
خاصّةً؛ لا يوصّف به الرجلء كذا قال أهل اللغة؛ 
يقال إن اسه شهل بن کات 

وسا غد أيضاء المشاعلة: المشارةة واظة 
الشيرة مبدلة من جيمء وكذلك قولهم للحاجة: 
شهلاء, وهو من باب الإبدال». والأصل الكاف: 


ر 


الشكلاء. 


شهم: الشين والهاء والميم أصلّ يدل على 
ذكاء» يقال من ذلك: رجل شهم. وربّما قالوا 


اش 


للمذعور: مشهوم» وهو قياس صحيح لأنه إذا 
تفرَّعَ بدا ذكاء قلبه» ويقولون: إن الشهامَ السّعلاة: 
فإن صح هذا فهو أيضًا من الذكاء؛ والشيهم: 
القنفذه وليس يبعيدٍ أن.يكون من قياس الباب» 
وفيه يقول الأعشى : 


ل جد ايلات العذاوة ةا 


والله أعلم. 


باب الشين والواو وما يثلثهما 


شوى : الشيخ والواو والباء بدل على الاش 
الفيق. مخ ادلات الشوى وهو رذال المال. قال: 
أكلها الشُدّى حتى [إذا لم تجد شَوَّى ا 

ومن ذلك الشَوّى : جمع شواة“ وهي جلدة 
اراس ور وی الأطراقوه وگل عا لين 
بمَقّلء وکل أمر هین شی ؛ ويقولون في الإتباع : 
تمي شوي: قال ابن دريك: هو من الشّوى » وو 
الرُذَالك ‏ ويقال وميك اله وار : إذا أضية 
وام وهي أطرافه. واي : بقيّة قوم ملّكواء 
الواحدء وة وسا سيت يذلك فلا وكريينا ؛ 
الوا و اية الشىء ١‏ لست م اک 
كالقطعة من الشاة» ويمقال: ما قى هن الخال إلا 
شِوَا'َةَ “ آي شيءَ د EES‏ 
الشواء م من هذاء كك إذا شيو 8 
أهين ؛ فان قال قائل ١‏ قنبغى أن بكرن إن 5 
وكبب: شْواءً لأنه قد أهين› ا تحن نعلا ما 
اسا مره لی حل 
قورع اللحم قث اع : فان ستو » قال 
الشاعر العكا: 

ناشتدوّى ليلة ريح وا جتمل 

فاقتريوا إلى الخداء قكلوا 
قال الخلا لالآضشواء: الإبقاء أو 


ی فكأنه قد 


5 0 8ا ا 
يقوله اليرث گی ترده إلى 


فى متاه 


حتی يقول بعضهم: نعشّى فلان فاشوی من 
شاه أ أبقى ؛ قال لا دونب الهدليى]: 


| إذا فا خدفت الما 








شور 


فإِن مين القول التي لامو لها 
إذا زل .عن ظهر اللساة اثقلاثها 


أ أ" َة لها والأصل يرجع 5 ما أا 


شوب : و ا لسين والواو الباء مل واحدء وهشو 
الخلط. يقال: کیا يه "لقو تو قال أهل 
اسم لما 
يمرج بهء ويقولون: ما عنده شون ولا رؤب 
قالشوت : العسل » والروب: اللبن الوا 

سو ف الشين والواو والذال ليس فيه إلا 
المشوذ ٠‏ وهي العمامة. قال الو لبد تن عه . 


مزاجا لعيره من الا 0ا 


تقك متي تفلت ابمتةواتلن 


سور : ؛ الشيح الواق والراء الان مدان 
الأول منهما إبداء سی ع وإظهاره وعرضه» واا 
أل شيء. 

فالاوّل فولهم: السو ت [الدابة سور إدا 
عرضتّهاء والمكان لذي يغرض فيه الدوات هو 
المشوار “ يقولون: «إياك والخطبَ فإنها 
كثير العثار». 

قال , بعض اهل اللغة في قولهم شور 
اخجله» إنما هو من إل ار“ دالشُوار : فرج 
الرجل» ومن ذلك قولهم : ایا الله شُوارم ؟ قال : 
فكأن قولّه: ور بهة» آراد أندَق ےار حتى 
حجل ؛ قال : فالشوار : متاع الست أنضا» فان كان 
صحيحًا فلانه مِن الذى يُصان كما يصون الرّجل ما 


مشواة : 


نه ع إذا 


سے 


عندة. 


و ان 


م 5 E.‏ ا 
والیات الاس قولهم: شرت القسل اسوره› 
وقد اجار اسن أشرّت العا واوا بقولة 


[عدي بن زيد]: 


[وقال الأصمعي : إنما هو «ماذى مُشار»] على 
الأضيافةء قال: والمشار: الخلرة تار ي 
العا . 

قال بعض أهل الْلغة : فن هنذا الات شاورت 
فلانا فى أمريء قال : وهو مشق مد شور العسنز : 
أن الس بأخل اراج مم رة 

قالوا: ومما اشئَقٌ من هذا قولهم في البعير: 
مو الستشيرة وهو البعير الذي يعرف الحائل من 
غير الحائل + وأنشد: 


آي 


شوس: الشين والواو والسين أصل واحد 
دل على قر نظ من ذلك الوس النظر بأحد 
شِمَي العين تغيّظاء ورجل أشوسٌ هبن قوم 
شوس» ويقال هو [الذي] يصغْر عينيه ويضم 
أجفانه. 


شوض: الشين والواز والساد أضل يدل 
على زعزعة شيءٍ ودلّكه. من ذلك الشّؤْصء وهو 
اتسوك بالسّواكء وفى الحديث: "أله كان بوص 
فاه بالسواك»)ء وقال امرؤ القيس: 
ماس ةة ا كه غات وليه 


ودې ت 1 م و ص 


O ٠‏ شوف 


والشوهى: 
ويقال شاص الشىء إذا زعدّغه» وأما الشوّصة فداء 
يقال انه تعفد ۴ الأضلاع. 


الدلك» وؤقل يقال ي الكوامب ا رض ]ع 


شوظ: الشين والواى والطاء أصل يدل على 
مضي في غير تثبّت ولا في حَق. من ذلك قولهم 
جَرى شَوْطًا أي طَلقاء ويقولون للضّوء الذي يدخل 
البيويت هن الكؤة: شوط باط ركان يعض 
الفقهاء يكره أن يقال: طاف الت أشواظاء وكان 
يقول: الشوط باطلء والظراف بالبيت سن 
الباقيات الصالحات. 


نشوظة: الشين والواى والظاء كلسة واجدة 
ضحيحة: فالشواظ: شط الليب فن الثار لا 
دخان معه» قال تعالى: «شوّاظ يِن نَارِ» 
[الرحمن/ 5 7]. 


شوع: الشين والواو والعين أصل يدل على 
انتشار وق قد فوع وات الشوّع. وهو اتتشاو 
لشم وتفرقهة والشوغ 4 تفج ولعلة مَتفرق 


5 
اي 


شوف: الشين والواو والفاء أصل وأاحد» 
وهو يدل على ظهور وبروز. من ذلك قول العرب: 
تَشْوّفَت الأوعالء إذا علثْ مَعاقل الجبالء ثم 


غيل على ذلك واشت مته شوت فلن للشىءه 


إذا مح به؛ ثم قيل لجلو الشىء شَؤْفء تقول 


شنثه اشوقه يوقا والمشوف»: السعلة؛ والدينار 
المقوف من ذلك» وفة يقول عد : 
ركد الهواجرٌ بِالمشُوفٍ الْمعْلّم 
وإثما سى ذلك وقا لله ببرز به عن وجه 
ولوقهة ويشال مين ذلك توفت المرأةة إذا 


ا ويماأ ل أن الجمل الشوف: الهائح . قال 
اا 


شوف 





وقال قوم فى الي إذما عو «العشوف» 
بالسين. وهو الفّحل الذي تُسوفه الإبل» أي تشمه. 
ويقال اقحات فاون 131 تطاول ونر واشات 
على الشيء» إذا أوفّى عليه وأَشْرّف» ومن ذلك 


شوق : الشين والوار والقاف پل على تعلق 
الشّىء بالشيء» يقال شقتٌ الطئبء. أي الوتدء 
واسم ذلك الخيط الشياق» والشؤق مثل النّوط ؛ 
ثم اشتق من ذلك الوق وهو نزاع النمس إلى 
الشيء» ويقال شاقني يَشُوفْنيء وذلك لا يكون إلا 
عن علق حت 


شوك : الشين والواو والكاف أصل و احد يدل 
عَلَى ععشونة وجذة طرف فى الى ء.: م وناك 
الشوك» وهو معروف» يقال شجرة وة وشائكة 
وة ويقال شاف التشرك: ولأشكت فلاناء 
ادا آذه بالشوكء E‏ الفرخ. إدا اء ويش 
شن ذلك الشوكةة وعى شغ الباس» ويقال جا 
بالا وا لشج 4 أي فى العدد الجم. ويقال بردة 
وکا وهي الخشنة المس من جدتها. وفيل هي 
الخشنة النْسج؛ ويقال: شوك ثديٰ المرأقء إذا 
ظالت أنانة: 


١ 


شول: الشين والواو واللام أصل انحن يتل 
على الارتفاع. من ذلك شال الميزان» إذا ارتفعت 
إحدى كمتيه؛ وَآشَلَك الشى»: رقعته؛ :والشؤق. من 
الإبل: التي اراتم ألباهاء الواحدة شائلة: 
الول اللواتی ت تول بأذنابها عند اللقاح. 
الواحدة شائل» وزعم قوم أن شالا سى ذلك 
ەواق وك أن نشول الل والشؤلة: نجمء 


وهي شّؤْلة العقرب» وهي ذنبهاء وتسمّى العق 
شَوَّالة ؛ ويقال تشاوّلَ القومٌ بالسَلاح عند القعال. 
وذلك أن ييل 3 السلاح لسصاعيهة. فاا الماء 
القليل فيسمى شَوْلاء لأنه إذا قد خف وسّرع 
ارتفاعه وذهابهء قال [الأعشى]: 
وصَصبٌ رُواأثهاأشوالها 

ويسمّى الخادم الخفيف في الخدمة: شولا 
لسرعة ارتفاعه فيما ينهض فيه 

شوه: الشين والواو والهاء أصلان: أحدهما 
يدل على قبح الخلقة» والثاني نوع من النّظر 
بالعين. 

فالأوّل الشَّوّه: قبح الخلقةء يقال شاهّت 
الوجوه أي قبُحتء وشوّهه الله فهو مشوّه؛ وفي 
الحديت أن النبن على الله غلية وآله وسال ومن 
الس ظيزة الك أت وقال: «شاهت الوّجوةاء وأمًا 
الس الشوهاء فالتى فى رأسها طول. 

وأمّا الأضل الآخر فقالوا: رجل شائه البضرء 
إذا كان حديد البصّرء ويقال شاهى البَصَّر أيضاء 
وکاله من الوب ويقال الآشن اللق تعيب 
الا بالعية: ويقولون : لا شوه عَلَىَء إذا قال ما 
| حسكلك: أي لا تن بعينك. 

ومما فد عر انی الشاق قالوا: | 
بئائها من هذاء يقال تشوّهت شاةء أى أخذتها. 


باب الشين والياء وما يثلثهما 
شا الشيد اليك والمدؤة قل واد 
يقال شیا الله وجهّه. ادا دعا عله بالقبح. وورجة 
ا واد [سالم بن دارة]: 
إن عة ي فَدَآرة بتكل ا 


شيا أعبيث يلق الح 


ارخ 
لها 


لتب : الشين والياء والياء: هذا يقرب من 
باب الشين والواو والباء» وهما م 5 
اختلاط الشيء بالشيء ٠‏ قق ذلك التپ : 
الرأس + يقال شاب يشيب؛ قال الكسائئ : 5 
اشن رأسّه وبرآسه» وأشاب الححرّن رأسَه 
وبرأسه» والرجل إذا شاب فهو أشيّب؛ والشَْيْب: 
الجبال سط عليها :الكلس» برهو عبن ٠‏ الشّيب, وتال 
الشاغر : 


انب 
ا 


یو تبيسيب إذا س ب ق 
3 2 
ولي المشيب عليهامعيًا 
يريد الجبال إذا ابيضت من الثلج. ووجدت فى 
عن ينك ف , قو[ خلع ١١‏ ش 
تفسير شعر عبيد في قوله [مخلع لبسيط | 


,لیے ال بیت 


71 الک والمشيب واحل؟ قا وقال 


م عو عاسم اص ُْ 0 
ای تيص دمسودة. گا وولا شهرا 


كاه م د أقل 1 الابعء ا ت کک 


الأرض بما عليها من الصَّمَيع. 


| سط“ اس 5 ع تخت هم ا ت 5 
بليلة شيباء؛ إذا افتضت» وباتث بليلة خرَةٍ إذا لم 


a 
ندل خت على جد ودر رالا قر علي‎ 


اليئ وآلياء .والساء أصساكن سمقافاة: 


اشاح على الشيء . 
إذا واطَبَ عليه وجَدٌ فيه» قال الراجز [أبي | 


لمجم 
العجلى] : 


فعا الأول قققول الجر 


وقال آخخر [أبي ذؤيب الهذلي] : 
وشايحت قبل اليوم إِنَكَ شِيح 
وأمًا الشياح فالحذارء ورجل شائح. 
[أبي السوداء العجلي] : 


١ 1‏ 
وشو شو له 


1 37 يكون القوم 8 أمر رة نه ؛ 
د ل 
ويقال إن اشتقاقه من قولهم أشاح الفرس بذنبهء 
ادا أرخاه. 


غي ٠‏ الشين والياء والخاء كلمة واحدة» 

3 قله 
وهي الشيخ: تقول: هو شيخ وهو معروف» بين 
الشبخوخة والشّيّخ والتشييخ) وقد قال ینا 
كلمة» قالوا 


: شيخت عله. 


قفد: الک راثيا والدال أصل واحدينل 
على رفع الشيء يقال شت القصر j TNE‏ 
وهو قضر شيد أي معمول بالقيد» وسَمي:قِيدًا 
لأ به يُرقع البناء؛ يقال فصر مَيِيدٌ أي مول 
والإشادة: رفع الصَّوت والتنويه. 


شئص: الشين .والياة والفسادة يقال إن 
الشيص أردأ لسو 

نفط: القن والبك والظاء اميل يدل على 
ذهاب الشىءء إمّا احتراقًا وإما غَيْرَ ذلك. فالشّيْط 
رن شاط الشيءٌ. إذا احترى» يقال شيّطت اللحمء 
ويقولون: شيّطه إذا دَخَنه ولم يُنْضِحَهء والأوّل 
أصح وأقيّس. 

ومن المقفق من هذا؛ انعفاظ الرجل» إذا 
اد غا وقولون: ثاقة اظ وخی الى 
بطر فا ال 

ومن الباب الشيطان: يقارب الياء فيه الواو» 
يقال شاط تفط إذا يُطلىء واشاط السلطان د 
فلانٍ إدا أله - وقد مضى الكلام في اشتقاق 
الشيّطان. 
ضاق عل 


الیب 


قف لع اة . والاء ف يعست 


أحدهما دل a‏ وقساعقةء اوالا حى 
واشادة 

فالأوّل: قولهم سَيّعٌ 2 
ونقاك اتلك غد جب أي اليوم الذي بعده. 
كأن الثاني مُسْيّع للأوّل في المضيء وقال الشاعر 
[عمر بن أبي ربيعة] : 


EEE DR‏ نهنا همهتا 


فلن فلا نا فف خو نة 


03 ا N‏ 4 - 
وو ۶ کو اک ت ووا 


ہس ل سے ل س مما دم ميم ل ١‏ اجام ل اه 2 هن س سهد س صح ا له السك وه کد ممم س ل مد ج س o‏ 


ويقال للشجاع : المشيّعَ ؛ کأنّه مَوّنه قد قوي 
وشيّع بعيره ) أو شيع بقوّة. 

وزعم ناس أ الشّيْع شبل الأسدء ولم أسمغه 
من عالم سَماعا؛ ويقول ناس : إن الشيع المقدار» 
في توھ أقام شهرًا أو شَيْعَهء والصّحيح ما 
فلته» في أن المشيّم هو الذي يساعِد الآخر 
N‏ 

وأما الأ خر [فقولهم] شاع التحديت» إذا ذاع 
وانتشرء ويقال ّم الراعي إبلّهء إذا صاح فيهاء 
والاسم الشياع : القصبة التي ينفخ فيها الراعي؛ 
قال: 


ويقارنه الأعوان وال تصباو: 


ومن الباب قولهم في ذلك : له سيم شات إذا 
كان غير مقسوم» وكأنّ من له سهم ونصیب انتشر 
في الشهم عى آله كما بشم الحديتٌ في 
التَامَى قيا قب سَمع كل أحد؛ ومن هذا الباب: 
شيّعت الثَارَ فى الحطب» إذا أَلْهَبتها. 

شدق : الشين والياء والقاف كلمة: يقال إن 
الشبيق الشّى الضيق في رأس الجبل» قال: 

شغُواء نُوطنٌ بين الشّيِقٍ والنَّيقٍ 

شيم : الشين والياء والميم أصلانٍ متباينان: 
وكانهما من بات الأضداد: إذ أحدذهما يدل على 
الأظهان والآخر ل على خلاف: 

فالاو E‏ وا اذا ا 
ويقال للتّراب الذى يُحثر فيستخرج من الأرض 
الشَيْمَهَء والجمع لجمع اليم ؛ ومن الباب: ويف البرق 
أشِيمّه شَيماء إذا رقبْته تنظر أينَ يَصُوبٍء وهذا 
محمول على الذي ذكرناه من سيم السّيف. وقال 
الاعشى: 


5 25352 - 


سبج 


نطقي ی كفن درا وف شانوا 
ييموا وكيق يَشيم انارت اليل 

كأنّه لما رقب السَّحابٍ شام بَرقّه كما يشام 
الس 

والأضل الآخر: قولهم شمت السيت» إذا 
قَرَبْنَه ومن الباب الشيمة: جليقة الإنسان» سمّيت 
شيمة لأنيا کی مشا ون داعال وة 
والانشيام: الدخول في الشيء» يقال انشام فى 
الأمر إذا دخل فيه؛ والمشيمّة: غِشاءُ ولد 
الانساتة: وهر الذى يقال له مسن غيره السا 
وسمّيت بذلك كأن الولد قد انشام فيها. 

فأما الشامة فيمكن أن يكون من الباب الأول 
لأنها شي ء بارز» يقال منها رجل اشيم وهو الذي 
بهد شام 

7 سين : الشيخ والياء واقعون کله قول على 
حلاف الزينة؛ يقال شانه» خلافٌ زانه» والله أعلم 


بالصواب. 
باب الشين والهمزة وما يثلثهما 


شأت : الشين والهمزة وا ف أن :ایت 
من الأكراسن: القوي [قكال] [على بن عرش 
الخطمي] : 

حيرت يال ول فجي 

شاق ال والعمزة وال أجل يدل على 
قلق وتعاد في مكان. من ذلك المكان الشاز. وهو 
الخشن المتعادى» قال رؤبة: 

شار بمَن عَرَّهَ جذب المنظلق 


ويقال أشأزه الشىءء إذا أقلقّه. 


ساس : الشين والهمزة والسين› هو كالباب 
سيم بای پاد ا ن 
شأف: الشين والهمزة والقاء كلما تدل على 


> ع دتري 


البغضة. من دنك الشآفة وهي البغضة. يقال شافته 
اقاب قال : ومن الباب الشّأفة وک فرّحة تحرج 
بالأستان ی شدي يُو] يقولوق: ١‏ 


الله شأافته يقال شیقفت دل فع 


ستأصّل 
فمعناه اذَه الله 
کا أذهب .ذالةع 85 
الكراهة والبغضة. 


سمّيت شأفةً لِمَا ذكرناه من 


شأن : الشين والهمزة والنون أصل واحل ندل 


على اوتخاء وطليب» من ذلك قول العرين؟ شانت 


شانه. ای قصدت عضصله» ادوا 


يا طالب الج ود إن الججود مكرمة 
لا السهز مك ولا نود شايك اونا 

قالوا: معناه ولا من طلبك الجود. 

وسن ذلك قولهم: ما هذا من شأني. أي .ما 
هذا ین تطلبى والاذى أبغيهة آنا الشوون كما بين 
قبائل الرأس» الواحد شاق وال فص بدلا 
لأنها مَجاري المع كأن الدمع يطلبُها ويجعلها 

شاق: الشين واليهزة والواو كلمعان مباعدتان 
8 

فالأول السَّبْقَء يقال شأوته أى سبفته. 

والكلمة الأخرى النَّأوٌ : ما يخرج من البثر إذا 
نظفت» ويقال للرّبيل الذي يُخرّحٍ به ذلك المشأة. 





شاع الغين والممزة والباء کل من باب 
الإبدال» على اختلاف فيها. قال قوم: شأيت مثل 
شأوت كن الس يقال منه شأى واشتأى . [قاله 
المفضل]» وأنشد : 


راك E‏ من ف اتد 


وقال قوم: اا 


المفضل أصوب وأقيس. 


0 


شأم : الشين والهمزة والميم أصل واحد يدل 
على الجانب اليسان.. من ذلك المشأمة. وهفي 
حلاف السمئة والشأم : لماشو عن مُشأمة القىلة» 
E8‏ الشأم والشام ؛ ويقال وچا شام وامرأة 
شاهيّةء قال [المتلمسر ]: 


أفي شايية إذلاعراقلنا 
قوما نودهمإد فومنئنا شورس 


ور جل مشو م من الشوم. 


باب الشين والباء وما يثلئهما 


- 
هد 


سيث : الشين والاء والثاء أشي قد على 


لق ١١‏ لشىء بالشيء. من ذلك قولي تبثت تشہشت. أي 
ا تمت ؟ ومن ذلك ليت وى دويبّة کب أخناش 
الأرض.: كأنها تلش 


5 ا 
نما ر لتا ۽ والجمع شان 


ما ي تخاو ني مي 


اک د 


سيح : الشين والباء والحاء أصل صحيح يدل 


على امتداد الشىء فى عرض. من ذلك الشبّح. 


وهي الشتخض» سكن يتلك لأن كيه اشعداذا 
وعِرَضَاء والمشبوح: الرجل العظامء قال أبو 


ذُڙيب الهذلي : 


ولك مشبوح الذراعين خلجم 

,شخت الشية: ملاذتةخ ولا ذلك شبْحه 
ذراعيه في الدّعاء وغيره؟ ويقال للحرباء إذا امعد 
على العود: قد 

شير : الشين والباء والراء أصلان: أحدهما 
بعض الأعضاءء والآخر المضل والعطاء. 

فالآول الشبر شير الإتسان» وهو مذكر» يقال : 
شيرت التوب شَبْرًا, والشبر: الذي يُسْبّر به؛ ويقال 
للرجل القضير السقارب الخلق: هبو قضير الشبر: 
والمشآبر: أنهارٌ تنخفض فيتأدّى إليها الماء. وكأنها 
إنما سمّيت مشابر لأن عَرْضها قليل. 

والأصل الثاني الشَبر : الخير والفضل والعطا 
قال عدم 

لم ا والذي اف ال 
اشبرته يكذاء أي ححصصته؛ وروي عن 
بعضهم آنه ا الشبّر : شيءٌ يعطيه النصارى 
بعضهم بعضًا على معنى القّربان» وليس هذا 
شيع وقباس الشير ما دکراب 

ومن الباب قولهم: أعطاها شَّبْرَها. وذلك في 
حقّ التكاح» إذا أعطاها حقَّها؛ وجاء في الحديث 


فا 
چ 1 


أنه نھی س شير ال لجمل: وذلك كراؤه والدى 


: سب إذا عق 


من الباب 


0 جا 5 ا ا ت 0 
وحكى ابن دريد. الشبص الخشونة» وليس هو 
بشيء؟ شا : يقال : تمض الشجر : دخل بعضه 


تشمع: الشبين زالباء والعين أصل صحيح يدل 
على امتلاءٍ في أكل وغيره . من ذلك شبع الرجل 
شبعا وشیا ورجل شبعا 3 گم اش ف م لاك 
أقيعت الثّرث سا 
ااال أ اة : وذلك من قثرة لحم 
ساقها؛ ومن ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسل : 
االمتشبّع بما ليس عنده كلابس ثُوبَئْ زور»» يريد 
البسكف بعلا فيس قتلد» ورفلا معزب کان أوأة: 
يظهر شِْبَعَا وهو جائع. وذلك كما تقول اعرا 
نحشا 


3 وتال امرأة قي 


1 3 


ا 


لمان من غير عه وتقيوة الاب وام 
[ثوبٌ] شبيع الس ل اتتثيرة: پا يجري 
مُجرق التشبية 
هذا الأمر ورويتء وذلك اذا كر هته. 


اي 


ڪھ 


شيق : الشين والباء والقاف كلمة واحدة: 
الشبّقء وهو شهوة النكاح. 

شبك: / 
117 علي تداخل الشيء. يقال شبك أصابعه 
نطبيكاء ويقال:؛ بين القوم شُبْكةٌ نسب أي 
مداخَلةء ومن للك الشبَكة. ش 


شيل: الشين والباء واللام أصل صحيح يدل 
على عطفي وود. يقال لكل عاط على شيء واد 
لا شيل رمه التعقاق الشبل وسر ولف الاسد: 
لعطف أبِوَيْه عليه» ويقال لبؤةٌ مُشْيل. إذا كان معها 
أولاذها؛ وأشبلتٍ المرأة؛ إذا صرت على 
اولاضها غلم ر وتاك ي 


سين والباع والكاف أصل صحيح ظ 





لح 


وح عن الكسائن : هبت في بني فلانء إذا 
3595 فيهم. وقد شبّل الغلام أ عق الله إذا 
اورک وما على الشعة والمجاز : ان چا عليه 
آی کا 


شيم: الشين والباء والميم كلمتان متباينتان 
جداء إحداهما ا اسرد والشيم: الارد. 
الجدى لاد 
خيطانٍ في 


نا 


والااخرى الشسّام : خشبة تعر ض في فم 
يرضعء ثم يشبّه بذلك فيقال الشبامان: 


' البرقع» تشدّهما المرأة في قفاها. 


شعة: الشين #ززالباء ذا لاء اض واد يدل 
على ۳ الشىء وا رتا ووصفا. يقال شه 
وشَبّه وشَّبِيهء والشّبّه من الجواهر: 
الذمَب؛ والمقتبات قر الا رر 
براشعيه الآسرات إذا أشكلا. 

ومما شذ عن ذلك الشبَهَان 


شمو : الشين والباء والحرف المغتل أصلان: 
آلا فل على یل وحدة» والآخر aE‏ على 
ماع وقضاء ورام 

فالشباةٌ حذ كل شيء شباته» والجمع الشّباً 
الات ؟ والسيدة: اسم للعقرب. وإئما فت 
بذلك إِشبًاةٍ إبرتهاء قال : 


فدجعلسة لجوةتزيهر 
وذكر اللحياني أن الجارية الفحاشة يقال لها 

شَبُوة» وَإِنّما سمّبت بذلك تشبيهًا لها بالعقرب. 
والأصل الآخر الإشباء: الإكرام» يقال أتى 
فلات فلاا فنأهماًة» أى آرت ويقال اشعيبك 
الرّجلء إذا رفعته للمجد والشرفء قال ذو 


ل o۷‏ شج 





1 ا 
وهم ممن ولدوا أشيبو 
جص ا واا ت قن 
1 2 : 1 ا 2 21 
والمشبى : الذي تولك له ولد دكي و فد اسبى . 
واشت | م چ طالت؛ ويقال ا فلا نا ولدب 
إذا أشبهوه» وأنشدوا: 
اتا ابن الذي لم د يخزيِي في حياته 
قاد e‏ ورمن این أناة فما ل 
والله أعلم. 


باب الشين والتاء وما يثلثهما 


8 
بها 


سدس : التي ٠‏ والتاء وال راء يدل على رق فى 
شيء. من ذلك الشتر في العين: انقلاب في جفنها 
الأسفل مع خخرقٍ يكون» ويشتقٌ من ذلك قولهم : 
5 إذا انتقصّه وعابه ومرّقه. 

شقم: الشين والتاء والميم يدل على كراهة 
وبغضه. . من لك لاد الشتو. وهو الكريه 
الوّجه» وكذلاك الحمار الشتيم. واشتقاق الشتم 
هنك لا نه کلام کرد 

سیو : الشين والتاء والحرف المعتل اصل 
واحد لزمان من الأزمعة: وهو الشتاء: حلاف 
الصيف وهي الشتوةٌ. بفتح الشين؛ والموضع 
شتا والمشتى» قال وة : 
تفي الق اا نے الخااي 


ترق الوب فيسنا: 





وقال الخليل : الشتاء معروف. والواحد 
الشضوة وهذا قياش جيدء وغدو مكل شكوة 
وشِكاء؛ ويقال اش شتى القوم» إذا دخلوا في الشتاء. 
وشْتّواء إذا أصابهم الشتاء. 


باب الشين والثاء وما بثلثهما 


ھ ک٤‏ 


سس : الكت 
الأصابع» وكل ما غلظ من خضو فهو شن وقد 
ا E‏ 
سس و سیں) والله اعلم. 


باب الشين والجيم وما يثلثهما 
شجذ: الشين والجيم والذال 
قال الات السماءء إذا سكن مطرّهاء قال امرؤٌ 
القيس : 
تابهر الوذ ذا ا 
اريو اا )ا 4 د 


شين والثاء والنونء الشث: : الغليظ 


كلمة اس 


5 0 ہے‎ ٤ 


قال ابن دريل . الود : جبل معروف. و 
يشتد مطرها: من قولهم اشتكر الضرع» إذا املا 
لتنف وأنا سی من ااب "الس " لخا :۽ 
ففيها أن الشّين والجيم والذال مهملء فلا أدري 
Ê‏ عي دعيو اا 23 | ع 55 57 1 | 5 
مؤلف الكتاس». والكلمة صحسحهة. 


شجر: الشين والجيم والراء أصلان 
متداخلان» يقرب بعضهما من بعض» ولا يخلو 
معناهما من تداخل السّيء بعضه في بعض» و 
علو في شيء وارتفاع؛ وقد جمعنا بين فروع هذين 


| البانيت» لمنا ذكرناه من AEE‏ 


فالشجَر معروف. الواحدة شغخرة: وى ا 
تخلو من ارتماع وتداخل أغضان: وواد شحر: 
کو الشخر: ويقال 


غيرهاء أي أكقر شحرا؛ 


ل أشجر من 
والشك: كل ست لبه 
مسان قال اله اتعالي: #وَالتسع والششر 


: هدة ازمر 


دان [الرحمن/]]..وشكر بين القوم الاه 


إدا اس 5 اوعقي ر قه» منت 


واشتحروا: تنازعواء قال الله سبحانه وتعالى: 
#قلاً وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكٌ فِيمًا شجر 
اھا شك الإنسانه فتمال قوم: : هو مَمْرَّج 
الفمء وكان الأصمعئٌ يقول: الشخر اَذَك بعيلة » 
والقولان عندنا مثقارباق» لأن اللحيين إذا اججمعا 
فقد اشتحراء كما ذكرناه من قياس الكلمة؛ ويقال 
اشتخر الرجل» ادا وضع يذه على شجرو» قال : 
إت وفيت : : E‏ ا[ E EES‏ > ف 
قاف یی فیا الات موم 
ویقال: كفرط انيه إذا تقل فرفعقم 
والشحار: خشب الودج والمعنيال جميعا فيه 
موجودان» لأن ثم ارتفاعًا ندال ۽ والمشخر 
سمّى مِشِجُرًا لتداځل بعضه فی بعض؛ وتشاجر 
القوم بالرماح: تطاعنوا بها والاارض الشخراء 
والشجرة: الكقيرة الشكرء قال اين هريذ: ولا 


يقال واد شجراء. 


شجع: الشين والجيم والعين أجل واحد 37 


على جُرأةٍ وإقدام» ورَّبما كان هناك بعض الطولء. 
وهو بابٌ واحد. من ذلك الرَّجُل الشجاع» وهو 
المقدام» وجمعه عة وشجّعاء؛ قال ابن دريد: 
«ولا تلتفت إلى قولهم شجعان» فإنه خطأء قال 
أبو زيد: سمعت الكلابيّين يقولون: رجل شجاع؛ 
ولا يوصف به المرأة» هذا قول أبي زيد». 

وححدثتا عن الخليل بإستاق الكثاب: رجلا 
شجاعٌ واعرأة شحاعة ونسوة كسماعاته» وقد ذكر 
أيضًا الشجعانَ في جمع شجاع؛ والشجاع: 
الحيةء وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
«بجية كَنْرُ أحدهم يوم القيامة شُجاعًا أَفْرَعٌَ». فأمًا 
الشَّجَع في الإبل فقال قوم: هو سرعة نَمل 


9۲۸ شجوق 


القوائم» ثم يقال جمل شّحِع وناقة شحعة. ويقال 
هع الظول» وأتشه [سويه بن أبى کاعل 
الیشکری]: 
رقا اع لے ھا 
بصلاب الأرض فيه شع 

ويقال إن الشّجَع الجنون» وقال أهل اللخة: 
وهذا خحطاًء ولو كان الشجع جنونا [ما] وصف 
قواتسياء والشحعة من الما الم واا 
الشجعاء هي الجريئة. وكذلك الأسد سبع - 
فيقال إن الأشَجَحَ من الرّجال: الذي كأن به 
جنوناء والأشجع: العصب الممدود في الرّجل 
قوق السلامي.. 

شجن: الشين والجيم والنون أضل واحد 
يدل على اتصال الشىء والتفافه. من ذلك الشينة 
وهي الشجر الملتفت» ويقال بيني وبينه شجنة 
رَحمء يريد اتصالها والتفافها؛ ويقال للحاجة 


انكو وتا مقت بالك لالعياسها وقعاق 


والأشجان: جمع شجبّن» قال : 
وة ىبيبلا الهعتيد 
والشواجن: أودية قناهضة كفيرة اله رة 
جن الشجر» قال الطرمّاح : 
دق ھر ادلی لى ئی ایی 
شخو ى الشين والجيع والسرف المكل يذل 
على شدة وصعوبة. وأن يَنْشَبٍ الشيءُ في ضيق. 


من ذلك الشخو: الحزت والهم. يقال شحاه 


شمیت ته لتقا 


شجوى 25 


شحم 
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ما نشب فى الحلق من غصة هم» ومفازة شحواء : 


0 


شجب: الشين والجيم والباء كلمتان» تدل 
إحداهمًا على تداخل ». والأخرى تدلٌ على ذّهاب 
وبطلان. 

الأوليىة قول العرسه شا الأآمره» إذا 
اختلظ ودخل بعضه في بعض» قالوا: ومنه اشتقاق 
المشجب» وهي عاك داچ عر كقة تيت 
وتشر غليها القيات؟ والشجحوت: أعمدة من عمد 
ليت قال : 

اقا ا لتحجريب 

ومقال اوهو ولف الشعتشى إن الشحاب 
السشدادء يقال شكبه بشجاتب أي 9586 

وأمَا الأصل الآخر فالشجب» وهو الهالك» 
يقال قد شخب» وقال: 

ورّبما سوا المحزون شّحِبّاء ويقولون شجبه: 
إذا حَرّنه» وشحيه اللهء أي أهلكه الله؛ قال ابن 
اللكيت: كشن ت عة إذا شخلدة راصل 
السكب فا ذقرنات زك غا ينه فصول هليه 


باب الشين والحاء وما يثلثهما 


الشين والحاء والذال أصل والستف يقل 
على خفة وحدة. من ذلك شَحَذْت الحديدّء إذا 
حدّدته» ويقال إن المشاحيذ رءوس الجبال» وإنما 
سمّيت بذلك للحدة التى ذكرناها؛ ومن الخْفة 
قولهم للجائع: دان ويقال إن الشحَذان 
الخفيف في سَعيه. 


سحل : 


شحر : الشية والحاء والراء لیس نشی وهو 
لعله اسم بلد. 


تلمتخضق:: الشين ات اتاو کل واجدة: 
يقال إن الشخص الشاءٌ لا لبنَ لهاء ويقال هي التي 
لم ينر عليها قط» وفي كتاب الخليل: الشخصاء. 

شحظ: الشين والحاء والظاء:«أصللان: 
أمدهمها البعتء والآخر امشمغلاط 0 شيءَ 
واضطرات. 

فالأوّل: قولهم شَّحَطتٍ الدار تَشْحَط شخطا 
وش جوظا: وهي شاحطة. 

وأمّا الأصل الآخر فالشخط» وهو الاضطراتٌ 
في الدم» ويُقال للولد إذا اضطربَ في السّلى: هو 
کس ق د ومته اللين المشحوط؛»: وهو الذي 
بشت عليه الماد ومن البابة اة داع باغ 
الإبل لا تكاد أن تدجو منه» ومن الباب المشحط: 
عُوَيدٌ يُوضَع عند قضيب الكرم ييه الأرضّ؛ وقال 
قوم: إن الشّخط درق الظير» وأنشدوا : 


75 


كامما الط قى أاعليى كمائرة 


فإن صح هذا فهو أيضًا من الاختلاط. 


شنجد: الشين والتحاء والميم أضل يدك على 
جنس من اللحم. من ذلك الشحم؛ وهو معروف. 
وة الأَدن: قلق الل وول مُشْحم كثير 
الشحُم؛ وإن كان يحبّه قيل شَحِمء وإن كان يطعمه 
ضس قيل شاحمء فإن كان يبيعه قيل شحّام. 


» 


سحن : الشين والحاء والنون أصلانٍ 
مشباينات» أحدّهما يدل غلى المّلءء والآخر على 
البعد. 

فالأوّل قولهم: شحَنْتٌ السَفِينةً إذا ملأتهاء 
ومن الباب أشححن فلان للبكاء إذا تهيّأ له» كأته 
اجتمع له. 

وأما الآخر فالشځن الظرْدء يقال شحنهم إذا 
طردّهمء ويقال للشيءٍ الشديد الحموضة: إنه 


ليشحن الذَبَانَ أي رط دها ؛ ومن الباب الشخناءء 


ا تت e‏ 


وهي العداوة» ول مشاحِن, أى ماع 


والعداوة عناقد. 


شحوى: الشين والحاء والحرف المعتلّ يدل 
على أصل» وهو مَبْح الشَّيء. فالشخوة: ما بِينَ 
الرّجلين إذا خَطأ الانسان» ويقال للفرّس الواسع 
الخطو: مو بعل الشضرة: وشحا الجا" فاه. 
وشحا الفمُ نفسُّه ا 
والشخو؛ ويقال شحَى اللَجِامُ فم الفرس شَُحْيًا 
ويقال جاءت الخيل شواجي آي فاتحات 


أفوامّهاء قال [قال رؤبة بن العجاج]: 


“^ ( 


و 


شحب: الشين والحاء والباء أصل ولاعيف یدل 
على تغير اللرج؛ والمصدر منه الشحوب: يقال 
شخب وشحب يشخب ولون شاحب» قال : 
قاتا فیا یا يساك سريت 
ويقال» حكاه الدريدي: حبست الارض” : 


قشرتهاء فإذا كانت آلروآية صحيحة فهو القياس 


شحج : الشين والحاء والجيم أصل يدل على 
صوت. من ذلك شحج الغراب يشحج. ولاك 
البغل. [والبغال] ناث شاحج , ويمقولون للحمار 


باب الشين والخاء وما يثلثهما 


شحر: الشين والخاء والراء: الأصل 
الصحيح يدل على صوت». وقد. کے قله کے 
اشرق أك شبك 

فالأصل الشخير: تردّدُ الوت في الحَلْقء 
ويقال: الشخير: رفع الصوت بالتّخْرء وهذا 
مهو 

والكلمة الأخرى قولهم إن الشخير ما تحاتٌ 
من الجَبّلء إذا وطئَنّه الأقدام. قال الشاعر : 
بط ف ازل في زاس زي 


سخز : الشين والخاء والزاء کل واحذة تد 
على عناء وأذى: قالوا: الشخز: المشقّة والّعناء. 
إذا الأعموو أوليشق وال کر 


ويقال إن الشخز الطغن. 


شخس: الشين والخاء والسين أصلّ صحيح 
مدل على اعوجاج وزوال عن نهج الاستقامة. من 
ذلك الأسنان المتشاخسة. وذلك أن يُميل بعضها 
ويسقّط بعضّهاء ويكون ذلك من الهرّم. قال 
الطرماح : 
وشساخسش فاه اله جى قاأثه 

ويقال ضربّه فتشاخس. أي تمايل» وكل 

متمايل متشاخس. 


٠ 32 
سي‎ 


بابخهن : الشين والخاء والضاد أضل واخد 
يدل على ارتفاع في شيء. من ذلك الشخخْصِء وهو 
سواد ا اسان ذا سما لَك عن بس ثم يحمل على 
ذلك فيقال محص من بلدٍ إلى بلد» وذلك قياسه؛ 
وه أيقنا شون البَضَرء ويقال وجل تخ 
أ شخص 


یج2 ب 


س 


2 
-. 


زاغرأة شخيضة: أى جم ومن الباب : 
الرّامى» إذا جاز سهمه الغرضَ من أعلاه. وهو 
سهم شاخص» ويقال إذا وق عليه أمير أقلقه: 


7 : و چک كد و د 
شخص به ؛ وذلك أنه إذا قلق نبا به مكانه فارتمع. 


شكل: الشين والخاء واللام ليس بشيء, 
وحكيت فيه كلمة ما أراها من كلام العرب» على 
أنها فى كلام الخليل: قال: الششل؛ الغلام 
يصادق الرجل. 

شخم: العيق زالكاء والميم كلمة عدل على 
تر في شي من ذلك* أشخم اللينن إا شنت 
رأة وشحم الطعامُ: فَسَد. 


سحن : 


الشين والخاء والباء أصيل 45 على 


م 
E,‏ 5 


وخی ما امعد ميو لن حمق حلب: ورشخست 
أوداجٌ القَتْلى دما. 


. 
ا ٠‏ 5ه 


شخت : الشين والخاء والتاء كلع واحدةء 
وهو الشيء الشَّحُْتء وهو الدقيق من خشب 
وغيرهء وقال: 

وهل تستوي المُرَانْ حطر في الوَّعْى 


وسبعة عِيدانٍ من الغعوسح الما ه 


كك 2 
50 


n e e ae e‏ مسد ادا ء وميد 2 ميجن د 


باب الشين والدال وما يثلنهما 


شدف: الشين والدال والفاء يدل على ارتفاع 
في شيء. من ذلك الق وهو الشخسر» 55 
قلنا إن الشّخْصٌ يدل على سمو وارتفاع» وجمع 
الشيدقف شدويء ومخه قرس اف و 
وناسنٌ يقولون: الشدّف كالميّل فى أحد ألشق: 
والصواب هو الأوّل» وهو أقيّس ‏ ويقال للقوس : 
الشدفاءٌ»ء لاعوجاجها. 


سے لس ل ا ممعم ل عمد د 


شدق : القيى ادال والقاف أصل يدل على 
انفراج في شيء. من ذلك الشدق للإنسان وغيره» 

SI ٍ aw ©‏ ود ف م 2 ك4 
والشدف: سبعة الشدفق:» ورجل أشدفى» وخطيب 
چ 2 0 5 / 2 و 
أشدى. والاصل فى ذلك شِدق الوادى : عرضه. 
ويقال وجا شَِدَق العراق» أى ناحيته» وهو 
الشدق. 


قفن الشين والدال الوق أصيل يدل على 
صلاح في جسم. يقال شَّدَّن الظبىٌ يشِدّن شدوئاء 
إذا صَلَّحَ جسمه» ويقال للمهر أيضا شَّدَنْء فإذا 
دْتَ الشادن فهو ولد الظبّْىء وظبية مُشْدِنٌ؛ فأمَا 
نية فيقال إنها المنسوبة إلى موضع باليمن. 
قال عنترة : ش 
هل 7 ' 0 تيا ي دارها اة 


TUE E‏ وم الشراب مصرم 


ص 


أذ 


+ ككس 


الشد 


تشه الكين والدال :وآلياكء ةس الابدال: 
يقال شيم الرجل مثل دهش. 


شدو : الشين والدال والحرف المعتل أصيل 
يكال على آل شرف عن جل من فلك شدي أن 
سيق الإقسان من العلي أو غيره قت يقال يدو 
شيئًا من عِلْمه وقال بعضهم: كل من عَلم شيئًا 
والعدة بعك هلان عفن فتاكت الد 


سدح : الشين والدال والحاء ليس بشىء. 
وحكي أن الشؤدح : الطظويل من النوق. ويقال بل 
هي الشّريعة؛ وانشدح الرجل» إذا استلقّى على 
ظهره» وهذا لچس بشيء ۰ ولا | يكون انسدح » 
وقد ذكرناه. 2 

قشر : الشين والداك بواتخاء گلا ندل على 
والمشدخ: البشر يُعْمَرْ حتى ينشدخ» ومن ذلك 
ال الشاوخة: ١‏ 
النتاصية إلى الأنف. 


باب الشين والذال وما يثلثهما 


شدر: الشين والذال والراء أصلان: أحدهما 
يدل على تفرّق شيء وتميزه» والآخَر ا 
والتسرع. من ذلك قول العرب: تفرّق القومُ شذر 
مذرء إذا Fk‏ في الجللاىة ويه 5 قطعة 


- 
۾ اس 


r a "i 


لتي تعشى الوجه من اصل 


وأمَا الأصل الآخر فالتشذر, وهو كالنشاط 
والتسوع للأمرء وقش النقوةٌ فى الجرب: 

تطاوّلواء وتشّذّرت ال اة خر كور واشهة فا ب 
واالعشلي : الوعيد» ومنه حديث سلیمن فزق جاده 
له بلغه عن علي عليه السلام قول الَشَذْرَ فيه». 5 
قولهم إن التشذر الأستثفار بالتبى م للك هب 
قياس الباب الذي دراه » وكالة. ص الچ في 
امره فقيل تشار؛ سه 


الى فان 5 فر که فشو 


شذم: الشين والذال والميم لمعي بسي ء ء 
وذكروا فيه كلمة يقال إنها من المقلوب: قالوا: 
الشيذمان الذي في قول الطرماح : 


فرّاها التيدماتن عن اليجنين 


oY 


ف 


قال انما هو الشيمنداة 


شدي : الشين والذال والحرف المعتل أصل 
واحده وهو يدك على الد والجدّة. يقال إن في 
ا آی چ رر رمال الخلبل: بعال 
للجائع إذا اشتد جوعه: : ضرم شذاه؛ اللا 
افع والب يقال وة الق ذباب الگا 
والشذا: كِسَرُ الخُود» وأحسّبه سمي بذلك لجدّة 
رائحته» قال الشاعر [العجير السلولى]: 
إذا ما عشت شالف سا في ثيابها 

رياح ال باليطتئة المظكر 
فاا القن من الشن يعرف الشذًا فيا آراه 


| عربيًا. 


شذب : اش والذال والباء أصل یدل على 
جود بين من سيت ثم يحمّل عليه. فِالشَذْب : 
قفر اللحمء وكل د 
۾ الباب: ۽ القت : التقطيع؛ فأما 
الشؤذب فمن هذا الباب أيضّاء وهو الطويلٌ من 
كل شىء: 5 في طوله مشذب , أي مجرد» وادا 
جرد السَيءٌُ من قِشره كان أظهّرَ لظوله» وفرس 
مشذب: طويل» بمنزلة الجذع المشذب. 


یغ جیه ج یع فس 


شُذْيته: ومن 


باب الشين والراء وما يثلثهما 


شرر: الشين والراء والرّاء أصل يدل على 
خلا ف الي كنيو چم فروعه: من لاد 


| ومنازّعة وغير ذلك. ومن ذلك قول العرب للعدوّ: 


أَشْررَّه الله » أي أهلكه. ورماه بشَرزةٍء أي مهلكة؛ 

يشاك إن المشارزة #المسصاصية وللعناز عك 

والمشارز : الرجل لسّيء الخلق. الشديد الا 
وم الجانب: ف [الشيء]ء إذا قطعتّه فلم 


شربس: الشين والراء والسين أصلّ قريب من 
الذي قبله. > من ذلاك الشرسن: شدة الدغك للشيء» 
يقال شرَسته رسال والشريس: الشّكس الكثير 
الخلاف ويقال تشارس القوم. إذا تعادّوا؛ ويقال 
إن ارس نبتٌ بَشِع الظعمء والأشرس: الرَجُل 
الجريء على القتال» ويقال إن الشراس الرّباق. 


شرص: الشين والراء والصاد ما أحسب فيه 
شيئًا صحيحًاء لأني لا أرى قياسّه مظردًا؛ على 
أنهم يقولون إن الشرْصَتَيّن : ناحيتا النّاصية مما رق 
فيه الشعر: ويقال لكل ضخم رځو: شرواص› 


ويقال إن الشاصى العاظ عر الا رشن . 


رطع الشين بوآلراه والطاء أضر يدل علن 
غلم وعلامة» وما قارب ذلك من عَلم. من ذلك 
الشرظ العَااّمة» وأشراط الساعة: علاماتهاء ومن 
الك الحديتة ج ذكر أشراط الساعة» وهي 
علاماتها. وسمي الشْرّط لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامة رفون بها؛ ويقولون: 
لما ]ذا ا عا مادك :وال اشر ب 
إبله وغدمه إذا أعدٌ منها شيئًا للبيع» قال الشاعر 


أشرظ فاان نفسة 


[أوس بن حجر] : 
فأشرّط فيها نفسّه وهومُعصِم 
والقسي سأسياب له وتوكالة 
ومن الباب شرط الحاجمء وهو معلومٌء لأنَّ 
ذلك اة وآليء ويقال إن الفراظ ال اد 
أوائلينا ة ومن ابات القريط؛ وهو شيط رق بة 
البَمُم. وإنما سمّي بذلك لأنها إذا رُبطت به صار 
لذلك أثْره ومن الباب الشرّط. وهو المسِيل 
الصّغير يجيء من قدر عشر أذرعء وسمي بذلك 
لأنه اثر في الأرض كشرّط الحاجم. 


| أشاويظ 





OTT‏ ج 


ومن الباب الشرّطان: نجمانٍ يقال إنهما قرنا 
الحمل. وهما لمان تشكي إن ؛ ويقال حمل 


شرواطظ, أي ضحم وإِنّما سمّى شرواطا لأنه إذا 
کان مع إبل تبين كانه علم» قال. خسان 


نبي لاق يالوج قرام 
تفا نة ا 2 شاط 

نفب قيس قال قوم: آزاة ب الشرطين 

والقالث بین بدييماء ویکوت على عدا قول مز 

سمّى الغلاثة أشراطا , قال العجاج : 

الأشراط االواضة 
وقال قوم: رق ااه ال يقال : 

الأشراط بفلة القوم: قال | الا 

فج أَشَرَاط اشراط غ1 - 


م ب کر 


وکال 527 أشَرَظا واب فرك 


ومن ذلك شرّط الْمِعْرَّْء: وهى الما 5 
قول جرير : 
ني شرظ المعقى تيوق مات 
وفي شرّط المعزى لهن مهور 
وقال قوم: E‏ ق ارط من ع لأنهم 
اله وال اعروت انما را رطا لأنهم 
جَعَلوا لأنفسهم علامة يُعرّفون بها؛ فأمًا س 
التى ھی الرذال فإن وجة القياس فيها اا تشرط 
أي تمده بدا للنواتب فپ اسار فهى کالدی 
قُلّناه في قولة: «فأشْرَط فيا اه أي جعلها 
عَلْمّا للهلاك. 


شرع : الشيية والراء والعين أصل واحد» 


وهو شيء يضح في امتدادٍ يكون فيه. من ذلك 


التريعة: وس مورد الشارية الماء» وافشلق مه 
ذلك الشرعة في الدين ؛ والشريعة . قال الله تعالى : 


ظط 


عن مم 3 
ا 


تھ کا ہے پے سج .د سد د چب یجو د پد او ا وت صد د ggg E E E iF EH‏ 2 


لكل جُعَلناً مِلْكمْ شِرَعَةَ وَمنْهاَجًا) [المائدة/ 

۸[ وقال سبحانه : وم علا عَلَى شريعة من 

الأمر# [الجاثية/۱۸]ء وقال الشاعر فى شريعة 

الماع 

٤‏ لها ر أت أن اا سه او 

ف اتا اسم 
ومن الاي ای الرمح تحوه اا 

وربما قالوا في هذا شرّغت؛ والابل الشروع: التي 


قرعت وروت“ ويقال اشرت طريمًاء إذا أتفذته 
وفتحته» وشرغت أيضًا؛ٍ وجيتان شرع تخفضص 
رعرتها تشرب» وشرشع الإبل: إذا أمكتها من 
الشربعة .هذا عو الأصل ى حي عليه كل شىء 
يمد في رفعةٍ وغير رفعة. من ذلك الشَرّع» وهي 
الأوتاىءع واحدتها شِرْعة» والشراع جمع الجمع. 
قال الشاعر : 
کا ازفوة ف)يقة بالشسراع 


ومن ذلك شراع الق شو عمادود فى هلو 
وشبّه بذلك عنقٌ البعير فقيل سرع البعيرٌ عنقّه. وقد 

ع Ed U a 1 1 Al‏ ف :1 
مد شِراعّه إذا رفع عنقه؛ وقيل في التفسير فى قوله 
ا من 5 3 2 ر 


3 - 5 0 3 
عمال دایم جام يؤم موم ع 
[الأعرزف/ 355 ا الرافعة وعوتهاه ومد 


قولهم: رُم راع أي طويل» في قول اهدي 
ومن الفتح الذي EEE‏ دوا ابن اکت 


عت الإهاب» إذا شقَّقتَ ما بين رجليه. 


شرف : الجن وال راء والقاء أصل يدل على 
علو وارتفاع. ٠‏ فالشّرَف: العُلوَ. ؛ والشريف: الرجل 


العالي. وجل شرك من قوم أشراف» يقال إنه 


جمعٌ نادر» كحبيب وأحباب» ويتيم وأيتام؛ ويقال 
للدي غلبه غير بالشوف مروف ويقال 
ار - ١‏ قت الشى 2 ادا وفعت يرك تنظ إلية: 


e 





3 
ی 
ر ص 


0 


وينقال للأنوف الق ات الواجة ف 
والمشاف: المكان تشرف عليه وتعلوه» ومشارف 
الأرض: أغاليها» والمشرقّة: منسوية إلى 
الشام؛ ویقال إن الشركة : خيار المال» واشتقاقه 

من الشرفة الى تقرف بها القتصور. والجمع 
5 والمستشرف من الخيل : العظيم الطويل 5 
قال الخليل: مهم شارف دقيق ظويل: وَأذن 
عكاف: طويلة القوف»: رکب أ ث: هال ان 
الثّاقة الشّارفٌُ فهي الْمِسِئّة الهرمة من الإبل» وهذا 
ممكنٌ أن يكون من العلوّ في السَنْ» وذكر عن 
الخليل أن السهّع الشارف من هذا» وهو الى 


طاك [عهيدة] بالشياك:فانتكت عقيه وريشهه فال 


شارف 


اون 
اتا ب س هة ا واشية بها 
ظهار لؤام فهوأعجف شارف 
ويزعمون أن شُرَيْها أطول جبّل في الأرض. 


رق الین والرام والعاف آمل راديد 
على إضاءةٍ وفتخ, عبن ذلك شرفت الشحسسن إذ 
لحه واف رقب |5 أضاءك» والشيرق؛ 
طلوعهاء ويقولون: لا أفعل ذلك ما ذر شارق. 
أي ي طلع. يراد بذلك طلوع الشمس. وأيام الشريق 
بذلك لان لحوم الأضاجي تَشرّق فيها 
لشم وناس يقولون: سميت بذلك لقولهم: 
اشرق یرت لیما ق فالمشرفان: ارقا 
الصف والتحاف وال ق المَغْرق؛ وقال قر 
إن اللخ الأحمر سى اق فان كان صحيحًا 





فلا نه ن حمر ته كا ثة 2 ق 


هذا آلبات الشياة الشزقاء: ١+‏ 


الأذن» وهو من الفتح الذي وصمناه؛ ومما شل 





عن هذا الباب قولهو: شرق بالماءء إذا عص به 

رقا قال عدى : 

لحو بير الماء ج 1[ ي شرق 
كنت كالغْضَانٍ بالماء اعتصاري 


شرك: الشين والراء والكاف أصلان: 
أحنعها يدل على مقار رخاف القراد والآخر 
ملاعل اداد واستفاية: 

فالأول الشركة وهو أن يكون الشيءُ بين 
لا يتفرد به أحدهماء ويقال 0 
الشيء: إذا صت شريكه, وأشركت فلاناء 
جد شريكا لك قال الله جل ثناؤه في قصة 
0 وأَْشْرِكُهُ في أمري# زطه/ 17]؟ ونقال 
في الدّعاء: اللهم أشركنا في دعاء المؤمئين» أي 
اجعلنا لهم شركاءً فی ذلك وشرکت الرجل في 


الأمر أَشْرَكُهِ 
وأمّا الأصل الآخر فالشرك: لَقَم الظرية ق؛ وهو 
شراک شا وَشِوَّاك ال مده بهذا؟ وه شرك 


الصّائد» ن بذلك OED‏ 


3 5 0 اي | 
SSE‏ 1 | سن والراء والميم اأصل واحد 3 

a 5 3 3 , 2 ا‎ 2 

يُخْلِفْ. وهو يدل على خرق في الشيء ومَرق. من 


دك كينهي E‏ |8 تمرى. و مه | 


الحديث 7 أله أن بمضْحَفٍ قل ترقت حواسه» ؛ 


ومن اناتب الاسر وهي المراة EET‏ 
والشرّم: تفلخ بين الا وقظع من تر الناقة. 
والشارم: السهم الذي شرم جاتب الف اکر 


EF 


ويقال شرم له من ماله إذا قطع له من ماله قطعة 
قلبلة: والشرم: يقال إِنْه لجّة في | 
ف ا إن ّرم كالترْق في جانب البحر. 
قالمتكل إلى البحر: وعذا افيس من القول 
ا قال [أبى صخر الهذلي] : 





على ر فی الشرم لپ لبا وف 
ويقال عشب شرم إذا شرم أعلاه» أى أكل. 


شرق : الشين والراء والحرف المعثل أضول 
اة أحدغا يقل کے كسار رض من الااثنين في 
أعرية هذا وإعطاء ممائلة: وار يك والثالت 
ف قى اله 5 

ا قولهم: شَرَّيت الشيء واشتريتُه إذا 


أخذته من صاحبه بثمنهء وربما قالوا: شريت: إذا 
بحقت قال اف تان رر بو 


هذا شروی هذاء ا مثلهء وَفَادَنْ شروّى فلانء 


م 1 
يعسن 


ومنه حديث شريح في کوک كُسَرهنا رجل لرجل 
فاك شريح : وشّرواها” أى e‏ وآشراء الشيء : 
نواحيه» الواحد شرّى. وسمّي بذلك لأنّه كالتاحية 
الأخرىق؛ والشرقى مقصور» يقال شرَى الشيءَ 
ا رآ ات فالرى: يقال إنه الحنظل › 


5-5 ر : موضع كثير الدعَل وا قال 
7 تن وميلة]: 
ا شق لاقت أسوة 4 2 
تاوا علي حرو وا الا اود 
والشريان من شجر القت 
والأصل الثالث: قولهم شري الرْجل شرّی» 


افا استظبىى خف وقال شري البعير فى سيره 


شسرى: إدا أسرع»› وشري اليف إذا استطار. قال 


ظ الاجر : 


شرق 
أصاح رى ا لبرق لم يغتمض 


8 
ف 


بیان قري سام الثاقة شی شري إذا كثر 
اضطرابه» ويقولون : ١كل‏ مجر فى الخلاء ا 


قري الشيح واتراء والجاء أجل واحة 
منقاسٌ مظرد» وهو الشرب المعروف» ثم يُحمل 
عليه ما يقاربه مجارًا وتشبيها. تقول شربت الماء 
أشرنه شاباء وهو المصدر» والشرب 0 
والگرب: القوع الذين يشربون: والشوب»: | 
من الماء؛ قال الشاعر في الشرت 
فقلت للشربي فى لزنن وقد ولو 
شِيِمُوا وكيفا يشيم الشارب الشمل 
والشَّرَّّة: ما يجمع حول التّخلة يكون منها 
شربهاء والجمع شرب والمَشْرَّبة: الموضع الذي 
يشرب منه الناس» وفي الحديث: «ملعون من 
أحاط على مشربة؛ والمشرّب الوجه الذي يشرب 
يله ويكرن رفا ويكون مصلا والشريب: 
الذي شارك ويقال أشرّبكني ما لم أَشْرّب» أي 
ادَعيت علي سراي وهذا ا وذلك: إذا اغى 
عليه ما لم يفعَله؛ وماء شروب وریب إذا صلّح 


ان يقرب وفية بعض الكزاهة. والاشراك: لون قد 
ا م 5 ت . 2 ى م 8 

أشرب من لون» يقال: [فيه] شربة حمرةء ويقال 
ET‏ 


أَشْربَ فلانُ حب فلانِء إذا خالط قلبهء قال الله 
جل ثناؤه: لوَأَشْرِبُوا في قُلُوبهمُْ الجلَ» [البقرة/ 
۴۳ قال المفسرون: حب العجل؛ قال 
الشيائي: الشرب الف يخال قرب يكاب 
شَرَْاء إذا فهمء ويقال اسمّع ثم اشَرّبٌ. والشاربة 
القوم يكونون على ضَفة نهرء ولهم ماؤه. وشارب 
الإنسان معروف» ويجمع على شوارب؟ 


o 


سرح 
والشّوارب أيضًا : غروق مُحدِقة بالحلقوم» وحمار 
تكب الشوازب هن عداء !13 كان شديد الييق»: 
والشارب في السيف. 
واا اشرات فليس معيك أن بجوت من هذا 
القياس . كاله اده د لار فيمل طق له ؟ 
ثم يقاس على ذلك قال اشراب لينظره راا 
انعا يدت الْهمدة : فرقًا ا الچ و 
مكان. 


شرث ١‏ الشيق والراء والثاء أصل وأحد» وهو 
الشَّرّتْء وهو غِلّظ الأصابع والكمين. 


شرج السين والراء والجيم أصل منقاس 
يدل على اختلاط ومُداخلة. من ذلك الشّرّحُ وهي 
العرّى» سُمَّيت بذلك لأنها تتداخل» ويقال 
فوخت اء إذا نضذت» ويقال فرج 
الشرابي» اا مرحقه» وال إن الك حالفو 
يكون عودها لونين» ويقال شرج اللحمٌ باللحم» 


إذا تداخلا» هذا هو الأصل. [وأما] قولهم: أصبّح 


الا في .هذه الاسر شرن ف أ اصح 
فِرقين؛ وهذا كذا يقال» وهو يرجع إلى المعنى 
الذي ذكرنام» لاتيم إذا اغنلفرا اخقلط الرأئ 
والكلامُ وصارت مراجعاتٌ» كما قال زُهير: 
وه القبيان جمالك الهن فاحعسلوا 
إلى الظهجية أمر تبتنلهم ليك 
وأمًا شرح الوادي فمنفسَحُهء والجمع أشراج. 


شرح : اليد والراء والحاء اق بول ڪل 


٠‏ المتح فالسيانء من ذلك شرحت الكلام وغيرة 


شَرّحَاه إذا بيه واشتقاقه من تشر 


يح اللحم. 


سے ج 
> 





شرخ: الشين والراء والخاء أصلان: أحدهما 
اة الشيء» وذلك يون في الاج :في غالب 
الأمرء والآخريدلٌ على تساو في شيئين متقابلين. 

فالأرّل شَرْحْ الشّباب: أوّلْهِ ورَيُعانه» وشَرحٌ 
كُلَّ سنة: نتاجها من أولاد الأنعام» وقد شرح نابُ 
البعير» إذا شق البَضعة وخرج) وقال الشاعر : 
إ وق الشبات وال قر الاس 

نود ما لج با مان يونا 

والأصل الآخر: الشرّخان» يقال لآخرةٍ الرخل 
وواسطته شَرّخَانء وَشرْحُتا السَهم: رمَا فُوقِهء 
[وهو] موضع الوتر بينهما. ۰ 


شرد: الشين والراء والدال أا واحدء وهو 
يدل على تنمير وإبعاد» وعلى فار وبعد» ضفي 
اتتشارة وقد يقال للو احد. ميد ذلك ره البغير 
سرود وشرذث الإيل تشرينا عنتقا ومنه قوله 
جل ثناؤه: قَشَرّدُْ بهم مَنْ حَلْمَهُم4 [الأنفال/ 17] 
بريد نکل مهنم وتنم وهو ذلك المعنى» أن 
اجيب إذا أذنتَ وغوقنب عليه ققد شرد بعك 
العقوبة غيرٌهء لأنّه.يحذرٌ مثل ما وقع بالمذّيب 
و عن الذلب كر وا أعلب. 


باب الشين والزاء وما يثلثهما 


شزغ : || * ر والزاء القن لعسن بشيءء 


شزن: الشين والزاء والنون أصل واحد يدل 


على امتداد فى یع من ذلك قولهم دوهن 


| 


E‏ 9 : ص عن عن ع 1 ا 
الغليظة سر ل“ ويقولون: تشرزن الشيء ؛ إد امتد؟ 


فأمّا قولهم نَرَّل سُوُنَا من الدار» أي ناحيةء فهو | 


فقت من الذي دکرناه» قال ابن مجم : 


قكات ريو غو ىوق دا 





ىقو لون إن الشر الإعياء من الخفاء وذلك 
فا وقد على اسان 


سؤب : الج والزاء والباء ر بأصل › انه 


| من باب الإبدال» وتاك للشو إذا یس : شر ضس 


255 ' 2 م م‎ 0 ١ 
قالوا: مكان شازت. أي جافي صلب.‎ 


سرر : الي والزاء والراء اصل صحيح 
منقاسن+ يذل على انفعال فى الشىء عن الطريقة 
المسكقيمة: مخ ذلك قولهم: نظر إلبه شزرا إذا فظر 
بمو عينه متبعّضًا. والظعنٌ الشرّر: الذي ليس 


ہے سے بے 


ظ بسَجيج الطريقة › والحبل المَشرٌور: المفتول مما يلي 


السار؟ غاما آبو عيذ طقال 1 طخ مار خی شير ره إذا 


باب الشين والسين وما يثلثهما 
سسع : الشين اسمن والعين كل على 


أمرين : الأول فل والآخر بعك 
فالأوّل: قول العرب: له شِسْعٌ من المال» أي 
قليل» ولعل شِسْعٌ النّعل من ذلك» لقلته» يقال 
والآخحر : الشاسع : البعية» وقد ت الذار ؛ 
وذكر أبن درمد اة إن کت فهو من القباس ؛: 
قال : يقال شيع [الفرس]› إذا كان بين ثناياه انفراج. 


2 : 5 اا اا ين والفاء يدل على قحل 


ا يقال للشيء الشقاحل شاسف» وقل 5 


تھے 
= 


3 5 : 7 ا 5 ت ع وس 
بشسف ١‏ ولحم سسىف ٠.‏ فل كاد یس . 


i 


قبله: يقال شَّسِبتٍِ القّوس» إذا طعت حنَّى يذبُل 


باب ما جاء من كلام العرب 

فأوَّلٌ ذلك: الشَّاجَس» وهو الظويل» فالراء 
ف دة وقد فا إن زیي احخدة الوت 
فالطويل مشبّه بذلك العمودٍ الطويل. 

ومنه الشَُوْنَب قت والواو زأئدة» وقد مضى ذكره. 

ومن ذلك قو شر قنع اللحم. إذا قطعته. 
فالقاف هده هة كاذك قطعته شِبرًا - 
بيرقت الثوب» إذا مرفي 

ومن ذلك السَمَلح : العظيم الشفتين ؛ وهذا مما 
يزيدون فيه للتقبيح والتهويل. واإلا فالأصل 
الشَّفَّةَء كما يقولون: الطَرمّاحء وإنما هو من 
طح وقد ذكر نا مثله, 
ج ی م 

ومن فلك الشمْرج 
في قول القائل : 

غداة الشمال إل جا لمتنصّح 

فهذا مما زيدت فيهالرّاء. وقد قلنا إنهم 
يقولون: سَمَجَ الثوبٌ» إذا خاط خياطة متباعدةء 
فھذا إذا برق فكأث سلقه اغد يفيه عن يعفر : 

ومن ذلك الشَرَّنيَث : الغليظ الكمين» والأصل 
الشَّرَثُ » وهو غلظ الأصابع والكفين» وزيدت فيه 
الرّيادات للتقبيح. ۰ 

ومن ذلك الشماريخ : رءوس الجبال» فالراء 
ف ةة ۋانا هو من شي ؛ إذا علا. 


3 ال قق هن الاب وره 


ومن ذلك الشناعيف ٠‏ الواحدث ىاف » وهي 
رءوس تخرّج من ¿ الجبل ؛ وهذا منحوت من کلمتين› 
مسن م KG. EEE‏ 5ه قدا س الجبل» 
الدع :ھا پس بين الجبلينه وقد.ذكر فى النون. 


ومن ذلك (الشُرْسُوف)»: والجمع الشّراسِيف › 
وهي مقاط الأضلاع حيث يكون الق وفك 
الدقيق؛؟ غالراء فى ذلك زاكدةه» وما عو ع »+ 
ولد 

ومن ذلك الشرذمة› وهي القليا من الناس ؛ 
اتناك اق وها هي من سَرَّمْتُ الشيةةه إذا 
رة انها طاكفة اتمِرّقت وانمارت عن 
الجماعة الحثيرة» ويقال وبتك سرادم أي قِطعْ. 

ومن ذلك إل ا وهو الخفيف السَريعء 
وهذا منحوت من كلمتين من شمذ فشمر › وقد مر 
الس هجا 

وذلك إل قاو : الرجل المتعرض اران 
الناس بالوقيعة» والنون فيه زائدة؛ والأصل التشذر 
الرّعيد» وقد مضى» ثمَّ أبدلت الذال ظاءً فقيل 
نُظيرة » وقد نظ صنل ٤‏ 

ومن ذلك الشَبُرُمُ ‏ وهو القصير من الرجال» 
والميم فيه زائدةء كأنه في قدر الل . 

ومن ذلك المَّمَدوَل » وهو الرّجل الخفيف في 
أمره» ويقال [الفتئٌ القوي من الإبل]» وأيّ ذلك 
كان فهوسّمر . 

فأمّا مايقال: إذالشّنات الأصابمٌ بلغة 
البعازجين لعل قياشهم في اقاس ساكر العرنبه 

ومما وضع وضعا مص »> وهو موضع ۰ قال 
[ساعدة بن جؤية الهذلى]: 

5 يكنا سا چ 


الیش 


